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PART III 
Stores Purchase 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


Agriculture Development and Farmers 

Welfare Department 


നമ്പർ സി1- 2683 /2018/ ജി . എ . വി. സി . 


2018 ആഗസ്റ്റ് 20. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജിലെ 
ഡെന്റൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഡെന്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ 
സീൽചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ നമ്പർ 02/ 2018 - 19. 
ഉദ്ദേശവില - 3, 15,000. 


നമ്പർ റ്റി. എസ് . (1) 12 /2018 -19. 

2018 ജൂ ലൈ 31. 
വിയപുരം സംസ്ഥാന വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് 
12600 കിലോഗ്രാം ഗുണ മേന്മയുള്ള നീറ്റുകക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് താൽ പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,89,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 4,500. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 500 + ബാധകമായ 
നികുതി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 19 - 9 - 2018 , പകൽ 11 മണി. 

വിശ ദ വി വ ര ങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് 
Deiono — www . lsg .kerala. gov.in . 
സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, 
സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം, (ഒപ്പ്) 
വിയപുരം, ഹരിപ്പാട്, ആലപ്പുഴ. സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 785. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 393. 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 23 -7 - 2018 രാവിലെ 10 .30 മുതൽ 10 - 9- 2018, ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 14- 9- 2018, 2 മണി. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 9- 2018, 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
3 മണി. 

[ നമ്പർ 04/ 2018- 19) 
ദർഘാസ് നിരക്ക് 31 - 3 - 2019 വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ 
ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. 

നമ്പർ എസ്.- 4563 /2018 /എവിസിഎച്ച്. 2018 ജൂ ലൈ 31. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാ ലിൽ ലഭി ക്കു ന്ന തിന് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലെ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയ്ക്കുപുറമെ 50 കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ശല്യതന്ത, ശാലക്യതന്ത്ര, പ്രസൂതിതൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്കും 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് ലബോ റീ റി , പഞ്ച കർമ്മ ആശു പതിയിലെ എ . പി . 
സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ സ്വീകാര്യമല്ല . ഫോറം വി. പി . പി. വഴി 

സെക്ഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുമായി 2018 - 19 സാമ്പത്തിക 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

വർഷത്തേക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ കോട്ടൺ, 
ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനും യാതൊരു കാരണവും ഗ്ലൗസ്, ബാൻഡേജ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
കൂടാതെ റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ - ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കു ന്നതാണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ 
നി ല വിലുള്ള എല്ലാ ദർഘാസ് നിബ ന്ധ ന കളും 

അടങ്കൽ തുക - 5, 00,000. 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 

“സൂപണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ്, 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 

ആശുപ്രതി, കണ്ണൂർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ., പരിയാരം ” 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 

എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ദർഘാസ് അയയ്ക്കേണ്ടത്. ദർഘാസ് 
No. C1- 2683 /2018. 

20th August 2018 . 

കവറിനു പുറത്ത് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളി 
Sealed tenders are invited for the Supply and ലേക്ക് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ കോട്ടൺ, ഗ്ലൗസുകൾ, 
Installation of Dental Equipments to the Dental Unit of ബാൻഡേജുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
Govt. Ayurveda College Hospital, Tripunithura. 

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസിൽ കോട്ടൺ, ഗ്ലൗസുകൾ, 
The tenders should be superscribed “ Tender for the ബാൻഡേജുകൾ എന്നിവയുടെ ബ്രാൻഡ് പേരും പാക്ക് 
suppply and installation of Dental Equipments to the സൈസും സ്പെ സി ഫി ക്കേ ഷ നും രേഖപ്പെടു ത്തി യി രി 
Dental Unit of Govt. Ayurveda College Hospital, ക്കേണ്ടതാണ്. 
Tripunithura” and addressed to the Principal, Govt. 
Ayurveda College, Tripunithura . 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 12 - 9 - 2018 - ന് വൈകുന്നേരം 

3 മണിക്ക് മുൻപ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
Tender No. - 02 /2018-19. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് വാങ്ങിയവരുടെയോ 
PAC - 3,15 , 000 . 

അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
Cost of tender form (Non refundable ) (including taxes): - 12 - 9 - 2018 - ന് വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
Original - 785 . 

തായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1,315 + 18 % ജി.എസ്. ടി. 

ടെൻഡർ രേഖകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ജി.എസ്. ടി. ഒടുക്കിയ 
Duplicate - 393 . 

രസീത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 
- 50 will be charged extra towards the postage if the 

വിലയോടൊപ്പം 50 അധിക്ഷമായി മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ട 
tender form has to be sent by post. 

താണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില നിശ്ചിതവും ഒരിക്കലും 
Date and time for sale of tender forms— 23 -7 -2018 to 

തിരിച്ചുനൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് 
10 - 9-2018 , 10 .30 a. m . to 2 p . m . 

മാറ്റാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന ഇ 
Last date and time for receipt of tender form ഓഫീസിൽ നിന്നും 14 - 8 - 2018 - ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
14-9- 2018 , 2 p . m . 

ആരംഭിക്കുന്നതും 11- 9 -2018 - ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് 
Date and time for opening of tenders 

അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, പോൽഓർഡർ, 
14- 9-2018, 3 p . m . 

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറങ്ങൾ 
Date upto which the rates are to be firm — 31- 3-2019 . 

വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ 

ആവശ്യമെങ്കിൽ ( 600 + 18 % ജി. എസ്. ടി.) ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Intending tenderers may on application to 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം 
the Principal, Government Ayurveda College , Tripunithura 

തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായും (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1, 500) 
obtain the requisite tender forms against cash remittance . 

- 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രക്കടലാസിൽ അപ്പന്റിക്സ് - 17 പ്രകാരമുള്ള 
The tender form is not transferable. Cheques , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 

| പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 12 - 9 - 2018 - ന് 
forms, the form will not be sent per V. P. P. 

സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കു ക യാ ണെ ങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം 3.30 - ന് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ടെണ്ടർ 

അംഗീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം 
Government Ayurveda College, 

( Sd.) 

സൂപ്രണ്ടി നാ യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആശു പ്രതി 
Tripunithura . 

Principal. 

ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
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[ No. 04/ 2018 -19] 


Collegiate Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ3- 907/ 2018 / കെമിക്കലുകൾ. 


- 2018 ആഗസ്റ്റ് 14. 


- 2017 - 18 സാമ്പത്തിക വർഷം കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിൽ “Development of Lab & Library ” പദ്ധതിയിൽ 
- 3, 00, 000 - ന്റെ കെമിക്കലുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകളുടെ 
കവറിനു പുറത്ത് “2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷം കോട്ടയം 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ Development of Lab & Library 
പദ്ധതിയിൽ കെമിക്കലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 
എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കോട്ടയം, 
നാട്ടകം പി. ഒ., പിൻ- 686 013, കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


No. S - 4563/ 2018/ AVCH . 

| 31st July 2018. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Cotton , Gloves and Bandages to Theatre of 
Salyathantra , Salakyathantra , Prasoothitantra , Laboratory, 
Panchakarma and IP Sections of Government Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram for the year 2018 - 19 . 

Tenders should be superscribed as “ Tender for the 
Supply of Cotton, Gloves and Bandages to the Various 
Departments /Sections of Hospital” addresed to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram . Last date of receipt of duly filled 
tender form is 3 p .m . on 12 -9 - 2018 . Late tenders will not 
be accepted under any circumstances. Tenders will be 
opened at 3. 30 p .m . on 12 - 9 - 2018 in the presence of the 
tenderer or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Estimated Cost - 5 ,00,000. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College , Hospital, 
Kannur, Pariyaram to obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted. Cost of Original 
tender form is 1,315 + 18 % GST and duplicate form is 
- 600 + 18 % GST. Tender documents will be issued to 
the intending tenderers only on the submission of GST 
Remittance receipts. Those who wish to purchase tender 
form by post should send additional amount of ` 50 as 
postage charge. The price fixed for a tender form or a set 
of form is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable. The sale of tender form 
will be started at 10 a . m . on 14 -8 - 2018 and will be closed 
at 5 p . m . on 11 - 9 - 2018 . Demand Draft, Cheque , Postal 
Order etc . will not be accepted towards the cost of tender 
forms. A preliminary agreement as per Appendix XVII of 
Store Purchase Manual Rules on Kerala Stamp Paper 
worth - 200 together with an EMD of 1 % of the total 
amount quoted not less than 1,500 by way of D .D . 
should be attached with the tender form . The 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram has the right to accept or reject the 
tender. If 12 - 9- 2018 will be declared as a public holiday, 
the tender will be opened at 3. 30 p . m . on the next 
working day. Those who wish to purchase tender form by 
post shall obtain the forms early to avoid postal delay . 
Further details can be had from the Hospital office during 
the office time. 


- ദർഘാസുകൾ 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി 
പകൽ 1 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ്. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി പകൽ 3 മണിക്ക് 
ദർ ഘാ സു കാരോ അംഗീ ക്യത പതി നി ധി കളോ 
ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി അവധി ദിവസമായി 
വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം പകൽ 1 മണി വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 2 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 
17 -ാം തീയതി പകൽ 1 മണി വരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
ലഭിക്കേണ്ടവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 672 
( നികുതി ഉൾപ്പെടെ)- ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാം തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് 
ഒട്ടിച്ച മേൽവിലാസം എഴുതിയ കവറും സഹിതം അപേക്ഷ 
നൽകേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഒരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി പകൽ 
- 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 


ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറം 
വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 386 ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) ആയിരിക്കും. 

- ദർഘാസിൽ കാണിക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്ക് 2019 മാർച്ച് 31 
വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിനോടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ഉടമ്പടിയും നിരതദ്രവ്യമായി 3,000 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാം 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 
Hospital, Kannur, Pariyaram . 
Phone-0497- 2801688, 
Email:avchpariyaram @ gmail.com . 


( Sd.) 
Superintendent. 
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നമ്പർ എ3- 907/ 2018/ എക്യുപ്മെന്റ് സ്. 


- 2018 ആഗസ്റ്റ് 16 . 


-- 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷം കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിൽ “ Development of Lab & Library പദ്ധതിയിൽ 
5,00 ,000- ന് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകളുടെ 
കവറിനു പുറത്ത് 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷം കോട്ടയം 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ “ Development of Lab & Library 
പദ്ധതിയിൽ ലാബ് ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസുകൾഎന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, 
നാട്ടകം പി. ഒ., പിൻ- 686 013 , കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


No . A3- 907/2018/ Chemicals. 

14th August 2018. 
Sealed tenders are invited for the Purchase of 
chemicals for an amount not exceeding 3 , 00 ,000 in 
Various Departments under the scheme “ Development of 
Lab and Library Plan 2018 -19” . 

The envelope containing the tender should be 
superscribed “ Tender for the purchase of chemicals under 
the scheme Development of Lab and library Plan 
2018 - 2019 and addressed to the Principal, Government 
College Kottayam , Nattakom P . O ., Kottayam -686 013 . 
Last date for the receipt of tender is 17th September 
2018 , 2 p . m . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p .m . on 17th September 2018 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government College , Nattakom P . O ., 
Kottayam obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 672 
( including Tax ) which is the price fixed for a form and 
which is not refundable under any circumstances . 
Demand Draft for 672 on the local branch of S . B . I. 
drawn in favour of the Principal, Government College, 
Kottayam and self addressed stamped cover should be 
enclosed with the application for tender forms to be sent 
by post. The tender forms are not transferable. Sale of 
tender forms will be closed at 1 p . m . on 
17th September 2018 . Cheques, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms nor 
will the forms be sent per V . P . P . Duplicate tender forms, 
if required will be issued at 336 ( inclusive of Taxes) per 
copy. 

- The rate quoted should be valid up to 31-3- 2019 . The 
articles should be supplied within 30 days on receipt of 
the supply order, in concerned department at your 
expense . Rates, tax and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of each of 
them . An agreement in the prescribed form in Kerala 
Government Stamp Paper worth 200 should be enclosed 
with the tender. 


- ദർഘാസുകൾ 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി 
പകൽ 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു ന്ന താ ണ്. താമ സിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി പകൽ 3 മണിക്ക് 
ദർഘാ സു കാരോ അംഗീ കൃ ത ( പതി നി ധി ക ളോ 
ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി അവധി ദിവസമായി 
വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം പകൽ 1 മണി വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 2 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 
17 -ാം തീയതി പകൽ 1 മണി വരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
ലഭിക്കേണ്ടവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 1,120 
( നികുതി ഉൾപ്പെടെ)- ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാറ്റും തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് 
ഒട്ടിച്ച മേൽവിലാസം എഴുതിയ കവറും സഹിതം അപേക്ഷ 
നൽ കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഒരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
- കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
- വിൽപ്പന 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17 -ാം തീയതി പകൽ 
1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 


ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 560 ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) ആയിരിക്കും. 


The tender should be accompanied by an EMD of 
1 % (one percent) of the total cost of the articles tendered 
for, either in cash or crossed bank draft or TSB Deposits 
or Government Pronote of Bank Guarantee or NSL . 
Tenders without sufficient EMD will be rejected . EMD will 
carry no interest. Firms who are exempted from EMD 
should furnish attested copy of exemption orders . 

More details can be had from College Office . Cash 
transaction hours in this office is 10 a . m . to 2 p . m . 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice . 


ദർഘാസിൽ കാണിക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്ക് 2019 മാർച്ച് 31 
വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിനോടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ഉടമ്പടിയും നിരതദ്രവ്യമായി 5,000- ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 
നൽകേണ്ടതാണ്. 
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No. A3- 907/2018/ Equipments. 16th August 2018 . 

Sealed tenders are invited for the Purchase of 
equipments for an amount not exceeding 5 ,00 , 000 in 
Various Departments under the scheme “ Development of 
Lab and Library Plan 2018- 19 . 

The envelope containing the tender should be 
superscribed “ Tender for the purchase of Equipments 
under the scheme Development of Lab and library Plan 
2018 - 19 and addressed to the Principal, Government 
College Kottayam , Nattakom P . O ., Kottayam -686 013 . 
Last date for the receipt of tender is 17th September 2018 , 
2 p .m . Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at 3 p .m . on 17th September 2018 in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government College, Nattakom P . 0 ., 
Kottayam obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 1 , 120 
( including Tax ) which is the price fixed for a form and 
which is not refundable under any circumstances. Demand 
Draft for 1, 120 on the local branch of S . B . I. drawn in 
favour of the Principal, Government College, Kottayam and 
self addressed stamped cover should be enclosed with the 
application for tender forms to be sent by post. 
The tender forms are not transferable. Sale of tender forms 
will be closed at 1 p . m . on 17th September 2018 . 
Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of tender forms nor will the forms be 
sent per V . P. P . Duplicate tender forms, if required will be 
issued at 560 ( inclusive of Taxes ) per copy . 

- The rate quoted should be valid up to 31- 3- 2019 . The 
articles should be supplied within 30 days on receipt of 
the supply order, in concerned department at your expense. 
Rates, tax and condition of supply of articles should clearly 
be stated separately in respect of each of them . An 
agreement in the prescribed form in Kerala Government 
Stamp Paper worth 200 should be enclosed with the 
tender. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[നമ്പർ 01/ 2018 - 19 ) 
നമ്പർ ബ1- 173/ 2018 . 

2018 ആഗസ്റ്റ് 14. 
-- മലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളിലേക്ക് പ്ലാൻ 
സ് കീമിൽ 2 ,00,000 (രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) - ന്റെ 
ബോട്ടണി ലാബ് അ നു ബന്ധ സാമഗികൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു മുകളിൽ 
“ 2018 - 19 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ സ്കീമിൽ ബോട്ടണി ലാബ് 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങളും കെമി ക്ക ലു കളും ( ലാബ് ലൈബറി 
വികസനം) എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് 
എന്നെഴുതി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഗവ . വനിതാ ആർട്സ് 
ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, മല - റം , മുണ്ടു പ റ മ്പ് , 
കേരളം - 676 509 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 
25 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1 മണി വരെയാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച് അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണിച്ച 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാ യ 448 ( നാ ന്നൂറ്റി 
നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ മാത്രം) മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 224 ( ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ മാത്രം). പ്രസ്തുത 
സംഖ്യ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കികൊടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 2018 സെപ്റ്റംബർ 25 - ന് 
ഉച്ച യ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ ഡാറ്റുകൾ എന്നിവ 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ വി . പി . പി . ആയും 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
ലഭിക്കുവാൻ ഒറിജിനൽ ദർഘാസിന്റെ വിലയും രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ 488 ( നാനൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് 
രൂപ മാത്രം) മണിയോർഡർ ആയി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്രത 
ത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെൻഡർ ഫോറം ലഭിക്കുവാൻ 
ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 200 കൂടി അധികമായി 
അയച്ചു തരേണ്ട താ ണ്. സാധനങ്ങൾ വിതരണ ഉത്തരവ് 
ലഭിച്ച് 20 ദിവസത്തിനകം കോളേജ് ഓഫീസിൽ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സാധനത്തിന്റെയും 
വിലനിരക്കും വിൽപ്പനനികുതിയും മറ്റു ഉപാധികളും പ്രത്യേ 
ക മായി കാണിക്കേ ണ്ട താ ണ് . വില നി ല വാ ര ത്തിന് 
31 - 3 - 2019 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ നിരതദ്രവ്യമായി വിത 
രണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ ഒരു 
ശ ത മാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന തുകയ് ക്ക് സ് പഷ്യൽ 
ഓഫീസറുടെ പേരിൽ എസ്. ബി . ടി . മലപ്പുറം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
ബാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാ ന്റ് ഡാഫ് റ്റ് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . നിര തദവ്യം അടയ്ക്കു ന്ന തിൽ നിന്നും 
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും 
ചുരുങ്ങിയ നിരതദ്രവ്യ തുക 1,500 (ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്) 
- ആ ണ് . മതി യാ യ നിര ത ദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ ത്തിന് 
പലിശ ലഭിക്കു ന്ന ത ല്ല . വിശ ദ വി വ ര ങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് 
പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് അന്വേക്ഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


The tender should be accompanied by an EMD of 
1 % (one percent) of the total cost of the articles tendered 
for, either in cash or crossed bank draft or TSB Deposits 
or Government Pronote of Bank Guarantee or NSL . 
Tenders without suffcient EMD will be rejected . EMD will 
carry no interest. Firms who are exempted from EMD 
should furnish attested copy of exemption orders. 

More details can be had from College Office. Cash 
transation hours in this office is 10 a . m . to 2 p . m . 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice . 


Office of the Principal 
Government College, 
Kottayam . 

Gaz . No. 36 /2018/DTP (Stores Purchase ). 


(Sd.) 
Principal. 


- യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് മാറ്റുവാനോ 
റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഓഫീസിലെ പണമിടപാടുകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 
ശേഷം രണ്ടു മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. 
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| [ No. 01/2018- 19] 


No . B1- 173 / 2018 . 


- 


1tt 


14th August 2018. 


Sealed tenders are invited for the supply of Science 
Lab Equipments for Govt. Arts and Science College for 
Women , Malappuram . Total Cost of 2 ,00 , 000 (Rupees 
Two lakhs) under 2018 - 19 plan scheme. The envelope 
containing the tender should be superscribed Botany lab 
equipments and chemicals Plan scheme 2018 - 19 
Development of Lab & Library and addressed to the 
Special Officer Govt. Arts & Science College , Malappuram 
Munduparamba-676 509 . The last date of receipt of tender 
is at 1 p .m . on 25 - 9 - 2018 . Late tenders will not be 
accepted on any account. The tenders will be opened at 
2 . 30 p .m . on the same day . The intending tender may 
make an application to the Special Officer to obtain the 
requisite tender form , in which tender should be 
submitted , the original tender form duly filled only will be 
accepted . 


Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance - 448 ( Rupees Four 
hundred and forty Eight only ) including VAT. Rate of 
duplicate tender form is 224 (Rupees two hundred and 
twenty four only ), which is price fixed for a tender form 
and which is not refundable under any circumstances. 
The tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms will be closed at 12 Noon 25 - 9 - 2018 . Cheques, 
drafts and postal orders will not be accepted towards the 
cost of tender form and the tender form will not be sent 
by V . P P . Those who require form by registered post 
should sent the cost of tender form 488 ( Rupees Four 
hundred and Eighty Eight only ) including postal charge 
by money order. Every tender should be accompanied by 
an agreement in the Kerala Stamp paper worth 200 . 
Those firms outside Kerala who want to get tender form 
by post should sent 200 as cost of Kerala stamp paper , 
along with the cost of tender form . The articles should be 
supplied within 20 days in respect of the purchase order 
in the college officer at their expenses. 

Rate , ST and condition of supply of articles should 
clearly be stated separate in respect of each item . 

The tenders should be accompanied by an EMD of 
1 % of the quoted value on the form of D . D in favour of 
the Special Officer which can be encashed of SBT, Civil 
station branch , Malappuram only . The minimum EMD 
should be 1, 500 (Rupees One thousand Five hundred 
only ). Tenders without sufficient EMD are liable to be 
rejected . EMD will not carry any interest. The firm who 
are exempted from furnishing EMD should enclose the 
attested copy of exemption order. 

More details can be had from the College Officer 
during the working days . The undersigned will have the 
right to cancel or extend the tender at any time without 
further notice . All cash transactions are up to 2 p .m . in 
the College Office . 


Forest Department 
പുനർ ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 

| [ നമ്പർ 2 /2018 - 19) 
നമ്പർ പി . സി . പി . -411/ 2012 . 

2018 ആഗസ്റ്റ് 20. 
കേരള വനം വകുപ്പിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ 
ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഡെൽ കമ്പനിയുടെയും HCL കമ്പനി 
യുടെയും പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ( ഏകദേശം 324 എണ്ണം) 
AMC ചെയ്യുന്നതിന് അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് 

ഫോറസ്റ്റ്കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ( എഫ്. എം. ഐ .എസ്.) 
ഓൺലൈൻ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നു . ഈ ദർഘാസിൽ 
പറയുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതും നിശ്ചിത യോഗ്യതകളുള്ളവയു 
മാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലുടനീളം സർവ്വീസ് സെന്ററുകൾ 
ഉണ്ടാവുകയും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാളുകൾ അറ്റന്റ് 
ചെയ്യുകയും ഓൺസൈറ്റ് വാറണ്ടി നൽകുവാനും കഴിയണം. 
ദർ ഘാ സ് ( പമാ ണ ങ്ങളും ദർഘാസ് ഷഡ ളു കളും 
- www.etenders.kerala .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരതദ്രവ്യം, 
ദർഘാസ് പ്രമാണവില എന്നിവ എസ്. ബി . ഐ .-യുടെ MOPS 
വഴി ഓൺലൈനിൽ ടെണ്ടറിനൊടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www.etenders.kerala .gov.in 
- വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ 
ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
www . etenders .kerala .gov .in 200 oomoongleos 
ഓൺലെനായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . താമസിച്ചു 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽതുക 9. 08 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം (1 %) - 9.080. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,242. 

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയുടെഎണ്ണം ഏകദേശം 
മാത്രമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും 
അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാതിരിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് 
വനം വകുപ്പിന് അവകാശമുണ്ട്. 

പണം നൽകുന്ന രീതി - 90 % മുൻകൂറായും ബാക്കി. 
10 % AMC വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷവും. 

AMC ചെയ്യേണ്ടുന്ന സ്ഥലം- കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ 
കീഴിലെ വിവിധ ഓഫീസുകൾ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന 
തീയതി 30 - 7 -2018 മുതൽ. 


ദർ ഘാസ് വെബ് സൈറ്റിൽ സമർപ്പി ക്കാ വുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 15 - 9 - 2018, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 19- 9- 2018 , 
2 മണി. 


Govt. Arts and Science 
College for Women , 

Malappuram , 
Munduparamba-675 509 


- ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് 
പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് സ്കാൻ 
ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺ ലെ നായി സമർപ്പിക്കാത്തതും 
അവയുടെ ഒറിജിനൽ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സമർപ്പിക്കാത്ത 
തുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. e -tender-മായി 
ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ www. etenders.kerala .gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 


(Sd.) 
Special Officer. 
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The number of equipment mentioned above is 
approximate . The KFD will be at liberty to increase or 
decrease the number to be procured or may decide not to 
procure at all. 


etenders help desk - ൽ നിന്നോ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ 
ഓഫീസ് സമയത്ത് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇ - പെയ്മെന്റിന് 
ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാടു നടത്തുന്ന 
കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗക ര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 
വിശദവിവരങ്ങളും, ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. ഈ വിവ ര ങ്ങൾ ഉൾപ്പെടു ത്താത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡും 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും അതിനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാത് 
കവറുകളിൽ മാത്രം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. കരാറുകാർ 
വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന 
അ സ ക ര്യ ങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 


| [ No. 2/2018- 19 ] 
No. PCP - 411/ 2012. 


Online tenders/bids are to be accompanied with a 
preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper 
worth 200 . Tenders/bids received online without the 
scanned copies of relevant documents, preliminary 
agreement will not be considered and shall be summarily 
rejected . Any further clarifications on this tender can be 
obtained from NIC /the e-tender Helpdesk number available 
in the website www .etenders .kerala . gov.in and from the 
Office of the Additional Principal Chief Conservator of 
Forests ( FMIS ) during the office hours. The details 
regarding e-Payment ( Bidder s Bank Account No . where 
he / she is having core banking facility and email ID ) 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without these details will not be accepted . Technical bid 
and financial bid shall be submitted in their respective 
designated online covers. 

The Forest Department will not be responsible for 
any inconveniences or loss to the Bidder while uploading / 
downloading the bid . 


20th August 2018. 


Online tenders are invited from reputed firms for the 
“ Annual Maintenance Contract of Personal Computer 
(324 Nos.) ” for use in Kerala Forest Department by 
Additional Principal Chief Conservator of Forests (FMIS ). 
Tender documents and schedules are available in the 
website : www.etenders.kerala.gov.in. The Earnest Money 
Deposit and tender fee should be submitted through the 
Internet online banking of SBI MOPS (Multi Option 
Payment System ). 


( Sd.) 
Addl. Principal Chief Conservator 

- of Forests (FMIS) 
(For and on behalf of the 
- Governor of Kerala ). 


Thiruvananthapuram . 


All bid /tender documents are to be submitted online 
only and in the designated online cover(s )/envelop (s) on 
the www. etenders . kerala . gov.in website and tenders 
submitted manually /through post will not be entertained . 
Late tenders will not be accepted . 

Item with PAC — Annual Maintenance Contract for 
Personal Computer of Dell Optiplex 30410 and HCL 
S 9 . 08 Lakhs. 


Ground Water Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി . ഡഡബ്ല . കെ . കെ . ഡി ./ എം . വി . 3204 / 2017 . 

-- 2018 ആഗസ്റ്റ് 9. 


EMD (19 %) - 9,080. 


Tender Fee - 2 ,242. 

Mode of Payment — 90 % in advance and balance 
10 % after the expiry of the AMC period . 

Place to be delivered — Throughout Kerala and Onsite 
services shall also be provided . 


Date from which the tender will be available in the 
website - 30 - 7- 2018. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന കുഴൽ 
കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഡില്ലിംഗ് സാമഗ്രികൾ 
( ഡിസ്ഥാന്റിൽഡ്/ പോർട്ടബിൾ ഡില്ലിംഗ് റിഗ്ഗിന് ആവശ്യമായവ) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത മേഖലയിൽ പരിചയ 
സമ്പന്നരായ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 15 /2018 -19 . 

വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഡില്ലിംഗ് റിഗ്ഗ് സാമഗ്രികളുടെ 
വിശദാംശങ്ങളും അടങ്കൽ തുകയും കോഴിക്കോട് ഭൂജല വകുപ്പ് 
ജില്ലാ ആഫീസിലെ ഐ . ടി . എച്ച്.-5 റിഗ്ഗിന് അനുയോജ്യമായ 
പോർട്ടബിൾ ഡിസ്ഥാന്റിൽഡ് തരത്തിലുള്ള റിഗ്ഗ് ( റൊട്ടേഷൻ 
മോട്ടോർ -6 എച്ച്. പി., വിഞ്ച് മോട്ടോർ 9 എച്ച്. പി., മാസ്റ്റ്, 

ട പോ ഡ് , ചെയിൻ, മറ്റ് അ നു ബന്ധ സാമഗികൾ) 
മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന് - 3,69, 800. 


Last date and time for receipt of tender form 
15-9-2018, 5 p. m. 

Opening date and time of tender form — 19 -9- 2018 , 
2 p . m . 
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Tender No. - 15 /2018 -19 . 


Description and specifications of Drilling Rig 
Accessories and Probable amount of contract (PAC ) 
Dismantled/Portable type Drilling Rig ( Rotation Motor 
6 H .P., Winch Motor- 9 H . P., Mast , Tripod , Chain and 
other required Accessories) — 3 ,69,800 . 

EMD _ 3 ,700. 


നിരതദ്രവ്യം - 3,700. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 800 + 12 % ജി . എസ്. ടി. 
വിതരണം ചെയ്യേണ്ട കാലാവധി - 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 

ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 1- 9 - 2018 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
11 - 9 - 2018 പകൽ 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 11 -9- 2018 പകൽ 
3 മണി വരെ. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം പകൽ 3.30 - ന് 
ഹാജ രായ കരാ റു കാരുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ ആഫീസ്, 
ഭൂജല വകുപ്പ്, കോഴിക്കോടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി - 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യത്തിനുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ( രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 
തുകയുടെ 1 % ), ജി.എസ്. റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് 
എന്നിവയും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇല്ലാത്ത ടെൻഡറുകൾ നിര സി 
ക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ടെണ്ടർ ഫോറം, 
ഷെഡ്യൂൾ, കേരള മുദ്രപതം എന്നിവ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ള 
വർക്ക് 1,170 - ന്റെ ( 800 + 96 + 200 + 74 ) മണിയോർഡർ സ്വന്തം 
മേൽവിലാസമെഴുതിയ കവർ സഹിതം ജില്ലാ ഓഫീസർ, 
ഭൂജലവകുപ്പ്, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ അയച്ചു തരിക 
യാ ണ ങ്കിൽ ആയത് രജി സ് ട്രേഡ് തപാ ലിൽ അയച്ചു 
നൽകുന്നതാണ്. 


Cost of tender form - 800 +12 % G.S . T. 
Period of Supply — Within 30 days. 

Tender form and schedule shall be purchased from 
District Office, Ground Water Department, Kozhikode from 
10 a. m . on 1 - 9 - 2018 to 1 p . m . on 11- 9 - 2018. Tenders 
shall be submitted till 3 p. m . on 11 -9 -2018. Tenders will 
be opened on 11 -9 - 2018 at 3 .30 p . m . in the presence of 
bidders . Details are available at District Office , Ground 
Water Department, Kozhikode. Tenders should be submit 
preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 
along with tender form and Schedule . Tenders also submit 
required Earnest Money Deposit ( 1 % of quoted amount), 
copy of GST certificate etc. along with tender form and 
schedule . Tenders without necessary documents will be 
rejected . Tender forms, schedule , Kerala Stamp Paper etc., 
will be send registered post for firms outside Kerala if 
they send Money Order of 1 ,170 to District Officer, 
Ground Water Department, Kozhikode along with self 
addressed envelop. 


നിബന്ധനകൾ 


Conditions 


1. The supplier has to successfully commission the 

machinery and he should be present at the first 
drilling site . 


1. സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തശേഷം, ബന്ധപ്പെട്ട 

വിതരണക്കാർ ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ ഒരു എണ്ണം കുഴൽ 
കിണർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ എങ്കിലും ഹാജരായി 
കമ്മീഷനിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ്. 
2. കമ്മീഷനിംഗ് വേളയിൽ ഭൂജലവകുപ്പിന്റെ ഡില്ലിംഗ് 

ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതാണ്. 
3. വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാമഗ്രികൾക്ക് കമ്മീഷനിംഗ് തീയതി 

മുതൽ ഒരു വർഷം വാറണ്ടി നൽകേണ്ടതാണ്. 
4. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് ജി.എസ്. ടി., ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 

ചാർജ്ജ്, എൻട്രി ടാക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരി 
ക്കണം. കൂടാതെ 6 മാസം കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 
താണ്. 
5. ദൃഢത കാലയളവ് ( firmness period) 6 മാസം കാലാവധി 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


2. Necessary training shall be provided to Ground 

Water Department Drilling staff during the 
commissioning work . 


3. The supplied accessories shall be provided 

minimum one year guarantee from the date of 
commissioning . 


No. GW/ KKD / MV-3204 /2017. 


| 9th August 2018. 


4. Quoted amount should be inclusive of G .S . T., 

Transportation Charges , Entry Tax . etc . 
5. Period of firmness shall be 6 months. 


Sealed and competative tenders are invited for and 
on behalf of the Governor of Kerala from reputed / 
approved suppliers for the supply of dismantled/ portable 
drilling rig accessories for borewell construction . 


Office of the District Officer , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
District Officer 
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Medical Education Department 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 

വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്ത 
നമ്പർ സി7 - 16947 / 2018 / മെ . കോ . തി. 

2018 ആഗസ്റ്റ് 18. മായിരിക്കും. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എസ്. എ . റ്റി . ആശുപത്രി, 

TENDER SCHEDULE 
ഫാർമസി കോളേജ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ഇ - ഹെൽത്ത് - 1. The period for which the rates to be in firm - One 
പാജക്ടിനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 

year. 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
എഴു തേ ണ്ട തും പിൻ സി ഹാൾ, മൈ ഡി ക്കൽ കോളേജ്, 

free delivery at the department concerned , 
തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 

otherwise the tender will be rejected . 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 3. Advance payments conditions will not be 
സമർപ്പിച്ചവ രു ടേയോ, അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 

considered. 
ഏജന്റു മാ രു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന താ ണ് . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ളവർ 

it will be refundable under any circumstances. 
എ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

Tenders should be accompanied with a formal 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി. 

agreement executed in 200 Kerala -non judicial 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

Stamp Paper together with required sum of Earnest 
ദർഘാസ് നമ്പർ 83 / 2018. 

Money Deposits. 
അടങ്കൽ തുക - 2, 50,000. 

Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

by way of Crossed Demand Drafts drawn in 

favour of the Principal, Medical College , 
-- അസ്സൽ- 840. 

Thiruvananthapuram . 
പകർപ്പ്- 420. 

8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Money Deposit if they had produced the duly 
സമയവും - 18 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

attested copies of relevant certificate along with 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

their tenders. 
സമയവും - 19 - 9- 2018, 2.30 മണി. 

9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 9 -2018, 

superscription as specified are liable to be rejected . 
3 മണി. 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 

10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
31 - 3 - 2019. 

Deposit will not be entertained . 

11. Belated tenders will not be considered under any 
LIST OF ITEMS 

circumstance . 


12 . 


No . 


Items 


Quantity 


1. Barcode Sticker Size 

| 1000 
50mm x 25mm 
2 A4 Size Paper (Result Printing ) 250 Box 

( 500 sheets /Box) 
3 Carbon transfer Ribbon wax 
Size 55mm x 300 mtr. 

250 
4 80mm Thermal Roll Paper Compatible 
with epson ink 82 Token Printer 

800 


For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
| 13, Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
- 14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
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- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ 
ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

| authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


1. 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm - One 
year. 


| ( 2 ) 


നമ്പർ സി1 - 6711 ( 19 )/ 2018 / എം. സി . റ്റി . 2018 ആഗസ്റ്റ് 6. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ എം . ആർ. യു . 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൺസ മബിൾസ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 


ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
ക വ റിനു മുക ളിൽ ദർ ഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യമുള്ള വർ 
എ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 92 / 2018 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര്- കൺസ്യൂമബിൾസ്(Slide box , 
Stirring Rod etc .) ( സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കുന്നു .) 

യൂണിറ്റ് 34 ഇനം. 
അടങ്കൽ തുക - 2,38, 400. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 
- അസ്സൽ - 840. 

പകർപ്പ് - 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 9- 2018 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 -9 -2018, 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2019 . 


The rates should be inclusive of Sales tax , and for 
free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 200 Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favor of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
| 16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 
More details can be had from this office on 

working hours. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 
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NEXURE 


BASIC CONSUMABLES WITH SPECIFICATION : 


IV . Consumables 


SI. 
No . 


Item 


1 


1. Slide Box 

1. Should be made with polystyrene material 
2 . Should be stackable 
3 . Should have capacity of 100 nos. of 3 x 1 " or 

75mm x 25mm slides 
4. Should have numbered index in hinged lid 
5 . Should have a soft cork layer in bottom part 
6 . Outer dimensions: 21 x 17 x 3cm 

(8.3 x 6 .7 ~ 1. 18") 
7. Quantity required — ten boxes 


3 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 


Slide Box 
Stirring Rod 
UV Safety Goggles 
Goggle 
Slide dispenser 
Coplin Jar 
Slide staining kit 
Gel scoop 
Staining Box 
Magnet retriever 
Octagon Magnetic stirrer bar 
PCR tube rack with cover 
Sample container 
Gloves dispenser 
Parafilm 
Parafilm dispenser 
Drying Rack 
Float rack 


2. Stirring Rod 

1. Should be autoclavable 
2. Should have flat paddle 16mm x 16mm at 

one end and triangular paddle at the other end 
3. It should have overall length approximately 250 mm 
4 . Quantity required — one packet ( 12 numbers/pack ) 


15 


3. UV Safety Goggles 

1. Should be a light weight comfortable eye wear 
2. Should protect both eyes from UV 
3. Should be made with Polycarbonate lenses 

with integrated side shield 
4. Quantity required — one number 


16 
17 


Micro pestle 
Reusable bottle top filter 
Pipette rack horizontal 


4. Goggle 
1. Should be moulded with soft flexible polyvinyl 

chloride 
2 . Front lenses made in clear acetate 
3. Quantity required — 2 numbers 


Beakers 


Round bottom flask 
PCR seal roller 
Funnel 


26 


Hemacytometer 


Injection Stand 
Micro centrifuge tube (Capacity 2.0 ml) 
Micro centrifuge tube (Capacity 1.5 ml) 
Universal fit micro pipettes tip (20 -200ul) 
Universal fit micro pipettes tip (1000ul) 
PAP pen for immunostaining 
Bottle ( 1000ml) 
Bottle ( 500ml) 


5 . Slide Dispenser 

1. Design should be easy to load and dispense slides 
2. Should be able to works with 25x 75mm (1x3"). 

and 26 x 76 mm slides 
3. Should have side wheel on either sides to 

dispense slides one at a time 
4. Holds upto 91 slides 
5. Measures 113 x 123 x 163mm 

6 . Quantity required — one number 
6 . Coplin Jar 

1. Should be made with Poly propylene 
2. Each jar should contain 10 places for slides 
3. Quantity required - one packet (12 jar/pack ) 


31 


34 
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7 . Slide staining kit 

1. Should be made with polyacetal 
2. Contain universal rack and dish for staining 

procedures 
3. Rack and dish should be resistance to chemicals 
4 . Rack should hold 25 slides in pre numbered slots 
5. The staining dish should contain a light tight 

lid and a compartment for drying 
6 . Quantity required — five kits 
8 . Gel scoop 

1. Should be made of 3 mm UV transparent acrylic 
2 . Easy to transfer polyacrylamide and agarose gel 
3 . Should have tapered edge for easy lifting of gel 
4 . Should have guide on sides to prevent gel from 

moving out 
5. Size of the scoop 14 x 20 cm 
6. Quantity required — one number 


13. Sample container 

1. Should be made with Polyproylene/ HDPE 
2. Capacity 100 ml, sterile 
3. Transparent container should contain place 

for marking 
4. Quantity required — 300 numbers 
14. Gloves dispenser 

1. Should be made with acrylic 
2. Should be able to mounted on wall 


3. Should contain place to hold two packets of gloves 
4 . Quantity required — two packets 


9 . Staining Box 

1. Should be made with polypropylene 
2 . Useful for staining and destaining of electrophoresis 

gel and membranes 
3 . Should have a Plug in the bottom to allow easy 

liquid drainage 
4 . Size should be with 12.5 x 12.5 x 5 cm 
5. Quantity required — two boxes 


15 . Parafilm roll 

1. Thermoplastic self-sealing film 
2. Should be able to hold moisture loss to a minimum 
3. Should offer excellent barrier protection to the 

content of tubes 
4 . Size _ 2" x 250 ( W x L ) 

5. Quantity required — one packet 
16. Parafilm dispenser 

1. Should offer smooth film withdraw 
2. Should contain a clean quick cutting blade 

cutter small slides across for desired length 
section 


3. Should able to hold one or two rolls 


10. Magnet retriever 

1. Should be made with PTFE /ALNICO magnet 


4. Quantity required — one pack 


should be held be able Large lab wa 


2. Length should be minimum 30 cm 
3. Quantity required — one packet (two numbers 

per packet) 
11. Octagon Magnetic stirrer bar 

1. Should be made with TFE/ALNICO V magnet 
2 . Size should be 8 x 22 mm 
3. Quantity required — ten numbers 


17 . Drying Rack 
1. Wall mounted rack with 30 drying pegs and a 

detachable trough 
2. Should be made with ABS/PC 
3. Pegs should be able to snapped in and out 

and able to remove for large lab wares 
4 . Trough should be with a hole for drainage of water 
5. Quantity required — two numbers 


12. PCR tube rack with cover 

1. Should be made with autoclavable polypropylene 
2. Convenient for holding 0 .2 ml PCR tubes, 

strips and plates 
3. Should be stackable with or without lids 
4. Should have 96 wells 
5. Quantity required — six numbers 


18 . Float rack 

1. Should be made with Polypropylene 
2. Should have 16 places to hold 1 .5 ml tubes 

3. Quantity required — six numbers 
19. Micro pestle 

1. Should be made with polypropylene material 
2. Should be autoclavable 
3. Quantity required — 24 numbers 
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20 . Reusable bottle top filter 

1. Should be made with PSF 
2. Autoclavable, reusable filter housing 
3. It should be screwed on to standard glass 

media bottle with 45 mm neck size 
4 . Should be with a removable membrane support 
5. Should have capacity for 500 ml 

6 . Quantity required — one number 
21. Pipette rack horizontal 

1. Should be made with PP and autoclavable 
2. It should have 12 places for pipettes 
3. Quantity required — six rack 


25. Funnel 

1. Should be made with soda lime glass and with a 

short stem 
2. Funnel diameter 80mm , length of stem 8mm 

3. Quantity required — three number 
26 . Hemacytometer 
1. Should have double rulings and visible 

through wide range of illumination 
2 . Rulings 0 . 1mm below cover glass with fused 

rodium 
3. For counting of erythrocytes and leukocytes 
4. Quantity required — one number 


22 . Beakers 

1. Should have easy -to -read scale and graduation 
2. Should have large labeling field for easy marking 
3 . Autoclavable and highly durable , white ceramic 
4 . Should have Spout for clean pouring 
5 . Should have Uniform wall thickness 
6. Should be ideal for heating applications 


Si. Capacity Diameter Height 

Quantity 

required 
No. ml in mm in mm 

(Numbers) 


Approximate 

Cost 


800 


1 
2 
3 


50 
100 
250 
1000 
2000 


42 
50 
70 


900 


60 
70 
95 
145 
185 


10 
10 
10 
10 


900 
2, 500 
2 ,000 


5 


132 


23. Round Bottom Flask 

1. With a narrow neck and beaded rim 
2 . Uniform wall thickness and autoclavable 
3. Should be ideal for heating applications 
4. Should permit uniform heating 
5. Flasks with a neck diameter of 65 mm 
6 . Should have a reinforced rim 
7 . Capacity 2000ml diameter of flask 166mm , 

neck diameter 42mm height 260mm 
8. Quantity required — 2 numbers 


27. Injection Stand 

1. Should have an approximate height 30" - 45" 
2. Should be made with chrome plated tubular steel 
3. Should have a heavy base and instrument tray 

should have stainless tray (19 " X 12 " x 3 1/44" deep ) 
4. Should be convenient to stabilize the patient arm 

in the correct position for drawing blood 
5. Quantity required — one number 
28. Micro Centrifuge Tube ( Capacity 2. 0 ml) 
1. Polypropylene material with frosted labeling 

surfaces 
2. Should be able to withstand centrifugation 

upto 20000 x G 
3. Should be easy to open single hand 
4 . Should be autoclavable 
5 . Should be ultra smooth polish interior 
6. Should not adhere proteins 
7. Should have clarity and optimum sample 

visibility 
8 . Should be RNase DNase pyrogen free 
9 . Quantity required — 10 packets (500 numbers 

per pack ) 
29 . Micro Centrifuge Tube (Capacity 1.5 ml) 

1. Polypropylene material with frosted labeling surfaces 
2. Should be able to withstand centrifugation 

upto 20000 x G 
3 . Should be easy to open single hand 
4 . Should be autoclavable 
5 . Should have ultra smooth polish interior 
6. Should not adhere proteins 
7. Should have clarity and optimum sample 

visibility 
8. Should be RNase DNase pyrogen free 
9. Quantity required - 10 packets (500 numbers 

per pack ) 


24 . PCR Seal Roller 
1. Should be suitable for applying seal on 96 

well PCR plates 
2. Should have a sturdy plastic handle with grip 
3. Roller should be made of semi hard rubber 
4. Quantity required — one number 
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30. Universal fit Micro Pipettes Tip (20 -200ul) 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
1. Should be made with 99 % virgin polypropylene 

(1) 
2. Should be compatible with all brands of single 

[ നമ്പർ 14 - 2018 - 19 ) 
and multi channel pipettes 

നമ്പർ സി 4/ 10481 /2018 / ജി. റ്റി. ഡി . എം. സി. എ . 2018 ആഗസ്റ്റ് 4. 
3. Should have ungrip design internal rings 
4 . Colour should be white /yellow 

-- ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ആശുപത്രിയിലെ സെക്യാടി വിഭാഗത്തിലേക്ക്ന്യൂറോ 
5 . Non sterile 

സൈക്കോ ള ജി ക്ക ൽ അ സ സ്സ് മെ ന്റ് ടൂൾ സ് വിത ര ണം 
6 . Should be fully autoclavable in steam at 121°C for 

ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,40 ,000. 
15 minutes 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
7. Quantity required -5 packets ( 1000pcs/pack ) 

ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ 
31. Universal fit Micro Pipettes Tip ( 1000ul) 

രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ 

കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
| 1. Should be made with 99 % virgin polypropylene 

അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
2. Chemically resistant and contamination free 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 17 - 9- 2018 , 
polypropylene 

3 മണി വരെ. 18 - 9 - 2018 , 11 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
3. Fully autoclavable in steam at 121 C for 15 minutes താ യിരിക്കും. ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു ന്ന വരോ അ വർ 

നിയോ ഗി ക്കുന്ന പതി നി ധിയോ ഈ അവ സ ര ത്തിൽ 
4 . Colour : Blue /White 

സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
5. Should be compatible with all brands of single സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
and multi channel pipettes 

10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ 448 കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
6 . Non sterile 

ഒടുക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പകർപ്പുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 

- 224 അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
7. Quantity required -- 10 packets ( 500pcs/pack) 17 - 9 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, 

ഡാഫ്റ്റ്എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
32 . PAP Pen for Immunostaining 

ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
| 1. Should have 5 mm tip width 

ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി 
2. Insoluble in ethanol, acetone and water , 

ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
but should be wash off with xylene 

അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 

ലഭിക്കുന്ന മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
3. Should be suitable with paraffin -mounted sections or 

വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
slides treated with albumin or polylysine 

പാടുള്ളതല്ല. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
4 . Quantity required — two numbers 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 200 - ന്റെ 
33. Bottle 

മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ സമ്മ ത പ്രതവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ 
1 . Glass Bottles should be with DIN thread 

വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
2. Should be Graduated, CLEAR , ISO , USP Standard 

പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര തദവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
3. Should have PP Screw Cap and PP Pouring 

നിരതദ്രവ്യവും സമ്മതപതവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 
Ring (Blue) 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
4. Should be autoclavable 
5. Capacity — 1000ml 

[ No . 14/2018 -19 ] 
6 . Quantity required — 10 numbers 

No. C4/10481 / 2018/ GTDMCA. - 4th August 2018 . 
34. Bottle 

Sealed tenders are invited for the supply of 
1. Glass Bottles should be with DIN thread 

Neuropsychological Assessment Tools for Department of 
2. Should be Graduated , CLEAR , ISO , USP Standard Psychiatry , T. D . Medical College Hospital, Alappuzha . 
3. Should have PP Screw Cap and PP Pouring 

Approximate Cost — 1,40,000 . 
Ring (Blue) 

The envelopes containing the tender should bear 
4. Should be autoclavable 

the superscription “ Tender No. & due date and should 
5, Capacity - 500ml 

be addressed to The Principal, Govt. T . D . Medical 
6 . Quantity required — 10 numbers 

College, Alappuzha. 

Last date and time of receipt of tender will be 

17 - 9 - 2018 at 3 p . m . Late tenders will not be accepted . The 
Office of the 

Dr. KRISHNA , G . MBBS, MD, tender will be opened at 11a .m . on 18 - 9 - 2018 in the 
Govt. Medical College, 

Professor 

presence of such of the tenderers or their authorized 
Thiruvananthapuram . - Dept. of Pathology . 

representatives who may be present at time. 
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Intending tenderers may obtain the tender form ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
from the undersigned on all working days from 10 a.m . to -- സാങ്കേതിക വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
4 p.m . on a cash remittance of 448 which is the price ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 200 - ന്റെ 
fixed for a form and which is not refundable under any മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മ ത പ്രതവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ 
circumstances . The tender forms are not transferrable . Sale 

വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
of tender forms will be closed at 12 Noon on 

- പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ 
17 -9 - 2018 . Cheques, Postage Stamps etc., will not be 

സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 

നിത്തദ്രവ്യവും സമ്മതപതവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 
sent for V.P.P. Tender forms will be supplied to the firm by 

-- നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
Registered Post subject to a cash payment of 50 in 
addition as Postage Charges . Money Order will be 

[ No. 15/2018 -19 ) 
accepted only if received within 10 clear working days 

No. C4/ 10482/ 2018/ GTDMCA . 

4th August 2018. 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of 224 per copy . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Further details can be had from the College Office during Behaviour Therappy Tools for Department of Psychiatry , 
working time. Tender should be accompanied by an - T. D . Medical College, Alappuzha. 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 200 

Approximate Cost - 2 ,50,000 . 
and EMD 1 % of the total cost of the items (minimum 
S 1, 500) tendered. Tenders without EMD will be rejected. 

The envelopes containing the tender should bear 
the superscription “ Tender No. & due date and should 

be addressed to The Principal, Govt. T. D . Medical 
| [ നമ്പർ 15 /2018 - 19) 

College , Alappuzha. 
നമ്പർ സി 4 / 10482/ 2018/ ജി . റ്റി . ഡി. എം . സി . എ . 2018 ആഗസ്റ്റ് 4. 

Last date and time of receipt of tender will be 

17-9 -2018 at 3 p .m . Late tenders will not be accepted . The 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

tender will be opened at 11.30 a.m . on 18 -9- 2018 in the 
ആശുപത്രിയിലെ സൈക്യാട്രി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബിഹേവിയറൽ 

presence of such of the tenderers or their authorized 
തെറാപ്പി ടൂൾസ് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി മുദ്രവെച്ച 

representatives who may be present at time. 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Intending tenderers may obtain the tender form 
അടങ്കൽ തുക - 2,50,000 . 

from the undersigned on all working days from 10 a.m . to 
ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് 4 p.m . on a cash remittance of 560 which is the price 
നമ്പർ, ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി. fixed for a form and which is not refundable under any 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം, 

circumstances. The tender forms are not transferrable . Sale 
ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

of tender forms will be closed at 12 Noon on 
- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 17 - 9 - 2018, 

- 17-9 - 2018. Cheques , Postage Stamps etc., will not be 
3 മണി വരെ. 18 - 9 - 2018, 11 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 
താ യി രിക്കും. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു ന്ന വരോ അവർ sent for V .P.P. Tender forms will be supplied to the firm by 
നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയോ ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിത Registered Post subject to a cash payment of 50 in 
രാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന addition as postage charges. Money Order will be 
തല്ല . ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10 മണി മുതൽ 4 accepted only if received within 10 clear working days 
മണി വരെ 560 കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഒടുക്കിവാങ്ങാവുന്ന prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
താണ്. പകർപ്പുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 336 അധികമായി forms if required will be issued of 336 per copy . Further 
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 17 - 9 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് details can be had from the College Office during 
12 മണി വരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ working time. Tender should be accompanied by an 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ | agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 200 
തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ and EMD 1 % of the total cost of the items (minimum 
വില യോ ടൊ പ്പം - 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ 1,500 ) tendered . Tenders without EMD will be rejected . 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന 

Govt . T. D . Medical College , Dr. M . PUSHPALATHA 
മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. വില തിരികെ Alappuzha. 

Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ സി3 / 15132/ 2018/ എം . സി. ടി. സി. ആർ. 


2018 ആഗസ്റ്റ് 4. 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
, ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസിന്റെ വില ഫോറം വിൽപ്പന 

- ദർഘാസുകൾ 

ലഭിക്കേണ്ട 
അസ്സൽ പകർപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന 

അവസാന - തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും തീയതിയും 

തീയതിയും 
സമയവും സമയവും 

സമയവും 


ഫിസിയോളജി 


450 


225 


26 - 9 - 2018 , 


| 27 - 9 - 2018 , 


28 - 10 - 2018 , 


1 45/ 2018- 19/ എം . സി. ടി . സി .ആർ. - 

ബൈസിക്കിൾ എർഗോഗ്രാഫ് - 
| 2, 00 , 000 


4 മണി 


| 1 മണി 


2 മണി 


മൈക്രോബയോളജി 450 


225 


26 - 9 - 2018, 


27 - 9 - 2018 , 


28 - 10 - 2018 , 


2 46 /2018 - 19 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. - 

പവർ പേക്സ് - 1,10,000 


4 മണി 


1 മണി 2 .30 മണി 


285 


26 - 9 - 2018, 


- 27 - 9 - 2018, 


28 - 10 - 2018, 


3 47 / 2018 - 19 / എം . സി . ടി . സി. ആർ. - മൈക്രോബയോളജി 570 

ഐ . സി . ഇ . ഫ്ളേക്കിംഗ് മെഷീൻ - 


4 മണി 


| 1 മണി 


3 മണി 


- 2,50, 000 


മൈക്രോബയോളജി 900 


450 


27 - 9 - 2018 , 


28 - 9 - 2018 , 


29 - 10 - 2018 , 


4 48 / 2018 - 19 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - 

വെർട്ടിക്കിൾ ഓട്ടോക്ലേവ് - 


4 മണി 


1 മണി 


2 മണി 


- 4 , 00 ,000 


450 


27 - 9 - 2018 , 


28 - 9 - 2018 , 


29 - 10 - 2018 , 


5 49 / 2018 - 19 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. - മൈക്രോബയോളജി 900 

വാട്ടർബാത്ത് വിത്ത് ഷെയ്ക്കർ- 


4 മണി 


1 മണി 2.30 മണി 


4 ,00, 000 


മൈക്രോബയോളജി - 680 


340 


27 - 9 - 2018, 


28 - 9 - 2018 , 


29 - 10 - 2018, 


6 50 / 2018 - 19/ എം . സി . ടി . സി .ആർ. - 

ലാമിനർ എയർ ഫ്ളോർ 
- 3, 00 ,000 


4 മണി 


1 മണി 


- 3 മണി 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി. കാവ്-680 596- ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി 
ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 20 - 8- 2018 മുതൽ ദർഘാസ് ഫോറം ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഗ്രിമെന്റും 
അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % EMD ആയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. EMD , എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്തതും പൂർണ്ണമല്ലാത്ത 
തുമായ ടെണ്ടറുകൾ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്. EMD കണക്കാക്കുന്നതിനായി അടങ്കൽത്തുക വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
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No. C3- 15132 /2018 /MCTCR . 


4th August 2018. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for the supply of following Items required for 
Medical College, Thrissur. 


Sl. 
No. 


Tender No . and 
Name of Items with 
Approximate Cost 


Name of Department 


Cost of tender form 
Original Duplicate 


Date and time of 

Last date and Opening 
Closing of time for receipt Date and 
tender sale by of sealed tender tim 


cash 


Physiology 


450 


225 


26 -9- 2018 , 


27 - 9 -2018 , 


28 - 10 -2018 , 


145 /2018 -19 /MCTCR - 

Bicycle Ergograph 
2,00 ,000 


4 p .m . 


1 p.m . 


2 p.m . 


2 46 /2018 -19 /MCTCR 


Microbiology 


450 


225 


26 -9-2018 , 


28-10- 2018, 


27 -9-2018 , 

1 p .m . 


4 p .m . 


2 . 30 p .m . 


Power packs 

1 , 10 ,000 


3 47 /2018 - 19 /MCTCR 


Microbiology 


570 


285 


26 -9 -2018, 


27 -9 -2018 , 


28 -10 -2018 , 


4 p.m . 


1 p.m . 


3 p .m . 


ICE Flaking Machine 
* 2,50,000 


4 48/2018 - 19 /MCTCR 


Microbiology 


900 


450 


29 - 10 -2018, 


27-9-2018, 

4 p.m . 


28-9-2018 , 

1 p.m . 


2 p .m . 


Vertical Autoclave — 
4 , 00 ,000 


5 49 /2018 - 19 /MCTCR 


Microbiology 


900 


450 


27 -9 - 2018, 


28 -9 -2018, 


29 - 10 - 2018 , 


4 p .m . 


1 p .m . 


2 .30 p .m . 


Waterbath with shaker 
· 4,00,000 


6 


50/2018 -19/MCTCR 


Microbiology 


680 


340 


27-9-2018 , 


28 -9-2018 , 


29-10 -2018 , 


4 p .m . 


1 p .m . 


3 p .m . 


Laminar air Flow 

3 ,00 ,000 


Tender forms and further details such as specifications and general conditions etc. can be had from the office of 
the Principal, Medical College, Thrissur, M . G . Kavu . Those who wish to get the tender form by post should send 50 
extra by Money Order towards postage charge for each tender. The tenderers should submit tenders along with a 
agreement duly executed on Kerala Stamp Paper worth 200 and EMD 1% of total cost of item tendered for. The tender 
without agreement and EMD for required amount and incomplete tender forms will be rejected outright. The total cost 
of item tendered for, should be specified clearly for calculating EMD . 


Gaz . No. 36 / 2018 /DTP ( Stores Purchase ). 
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( 2) 


നമ്പർ സി 1/ 14694/ 2018 / എം . സി . ടി. സി.ആർ. 

2018 ആഗസ്റ്റ് 9. 
തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റുകളിലേക്ക് ആവ ശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


ദർഘാസിന്റെ വില 
അസ്സൽ പകർപ്പ് 


ദർഘാസുകൾ 
ഫോറം വിൽപ്പന ലഭിക്കേണ്ട 

ദർഘാസുകൾ 
അവസാനിക്കുന്ന അവസാന 

തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും 

തീയതിയും 
തീയതിയും 
സമയവും 

സമയവും 
സമയവും 


മെഡിസിൻ 


900 


450 


1 - 10 - 2018 , 


1 16 / 2018 - 19 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. - 

എ . ബി. ജി . മെഷീൻ 


29 - 9 - 2018 , 

4 മണി 


1 - 10 - 2018, 

1 മണി 


2 മണി 


515 


2 17 / 2018 - 19 / എം . സി . ടി . സി. ആർ. - 

ആമ്പുലേറ്ററി ബിപി. മോണിറ്റർ 


കാർഡിയോളജി, 1,030 

മെഡിസിൻ, 
പീഡിയാട്രിക്സ് 


29 - 9 - 2018 , 

4 മണി 


1 - 10 - 2018 , 1 - 10 - 2018, 

1 മണി 2 .30 മണി 


റേഡിയോതെറാപ്പി 900 


450 


29 - 9 - 2018 , 


3 18 /2018 -19/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. - 

ഏരിയ സർവെ മീറ്റർ 


1 - 10 - 2018, 
- 1 മണി 


1 - 10 - 2018 , 

3 മണി 


4 മണി 


565 


29 - 9 - 2018, 


1 - 10 - 2018 , 


1 - 10 - 2018 , 


4 മണി 


- 1 മണി 3. 30 മണി 


4 19 / 2018 - 19 / എം. സി . ടി . സി .ആർ. - ഓർത്തോപീഡിക്സസ് 1,130 

ആർത്രോസ്കോപ്പി 
സ്കിൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് 
ആക്സസറീസ് 


പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി 450 


225 


1 - 10 - 2018 , 


3 - 10 - 2018 , 


5 20/ 2018 - 19 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - 
- ബൈനോകുലാർ ലൂപ്പ് 


3 - 10 - 2018 , 

2 മണി 


- 4 മണി 


1 മണി 


ഫിസിയോളജി 


680 


340 


6 21/ 2018 -19 / എം. സി . ടി . സി .ആർ. 

കാപ്പ്നോഗ്രാഫ് 


1- 10 - 2018, 
4 മണി 


3 - 10 - 2018 , 
- 1 മണി 


3 - 10 - 2018, 
2 .30 മണി 


റേഡിയോതെറാപ്പി 570 


285 


1 - 10 - 2018 , 


3 - 10 - 2018 , 


3 - 10 - 2018 , 
| 1 മണി 


4 മണി 


- 3 മണി 


7 22/2018 - 19 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. - 

കാർബൺ ഫൈബർ 

ബെല്ലി ബോർഡ് 
8 23/ 2018 -19/ എം . സി. ടി . സി .ആർ. - 
കാർബൺ ഫൈബർ 
ബ്രസ്റ്റ് ബോർഡ് 


റേഡിയോതെറാപ്പി 570 


285 


1 - 10 - 2018, 
4 മണി 


- 3 - 10 - 2018 , - 3 - 10 - 2018, 

| 1 മണി 3.30 മണി 


ഇ .എൻ. ടി . 


900 


450 


3 - 10 - 2018 , 


4 - 10 - 2 


4 - 10 - 2018 , 


9 24 /2018 -19/ എം . സി. ടി. സി.ആർ. 

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർട്ടോൺ 
ഓഡിയോ മീറ്റർ 


4 മണി 


| 1 മണി 


2 മണി 


450 


225 


4 - 10 - 2018 , 


10 25 / 2018 -19/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. -- റേഡിയോ തെറാപ്പി 

ഡിജിറ്റൽ വാട്ടർ ബാത്ത് 


3 - 10 - 2018, 

4 മണി 


4 - 10 - 2018, 

1 മണി 


2 .30 മണി 


285 


- 4 - 10 - 2018 , 


3 - 10 - 2018, 

4 മണി 


- 4 - 10 - 2018 , 

| 1 മണി 


3 മണി 


11 26 / 2018 - 19 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - ക്ലിനിക്കൽപത്തോളജി 570 

ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ 
- 3 പാർട്ട് 
12 27 / 2018 - 19 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - റേഡിയോതെറാപ്പി 570 

ഹെഡ്ആന്റ് നെക്ക് 
കാർബൺ ഫൈബർബേസ് 
പ്ലേറ്റ് 


285 


3 - 10 - 2018, 

4 മണി 


4 - 10 - 2 

- 4 - 10 - 2018 , 
1 മണി 3. 30 മണി 
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(7 ) 
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മൈക്രോബയോളജി 450 


225 


4 - 10 - 2018, 


5 - 10 - 2 


- 5 - 10 - 2018 , 


13 28 /2018 -19 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. - 

ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓട്ടോക്ലേവ് 


4 മണി 


1 മണി 


2 മണി 


450 


225 


4 - 10 - 2018 , 


5 - 10 - 2018 , 


- 5 - 10 - 2018 , 


14 29 / 2018 - 19 / എം . സി. ടി . സി. ആർ. -- ഓർത്തോപീഡിക്സ് 
-- ആർത്രോസ്കോപ്പി 

ട്രെയിനിംഗിനുള്ള നീ മോഡൽ 


- 4 മണി 


1 മണി 


| 2. 30 മണി 


ഫിസിയോളജി 


800 


400 


4 - 10 - 2018 , 


5 - 10 - 2018 , 


5 - 10 - 2018, 


15 30 / 2018 - 19 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - 

മൈക്രോഡവ്സ് ഫോർ 
റാറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് സ് 


- 4 മണി 


| 1 മണി 


3 മണി 


പത്തോളജി 


1 , 130 


565 


4 - 10 - 2018, 


- 5 - 10 - 2018 , 


5 - 10 - 2018 , 


16 31/2018 - 19 / എം . സി . ടി. സി . ആർ. 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് 
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ 


4 മണി 


1 മണി 3.30 മണി 


ഡി വി എൽ 


450 


225 


5 - 10 - 2018 , 


6 - 10 - 2018, 


6 - 10 - 2018 , 


17 32 / 2017 - 18 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. 

ഒ. ടി. ടേബിൾ-മാന്വൽ 


4 മണി 


1 മണി 


2 മണി 


ഹൈഡ്രോളിക് 


ഗൈനക്കോളജി 


900 


450 


5 - 10 - 2018, 


6 - 10 - 2018 , 


- 6 - 10 - 2018 , 


18 33 / 2018 - 19 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - 

ഗൈനക്- ഒ. ടി . ടേബിൾ 


- 4 മണി 


| 1 മണി 2 .30 മണി 


19 34 / 2018 -19/ എം . സി . ടി . സി .ആർ. 


പത്തോളജി 


450 


225 


5 - 10 - 2018 , 


6 - 10 - 2018 , 


6 - 10 - 2018 , 


പാരഫിൻ വാക്സ് 


4 മണി 


1 മണി 


3 മണി 


ഡിസ്പെൻസർ 


പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി 680 


340 


5 - 10 - 2018, 


6 - 10 - 2018 , 


6 - 10 - 2018, 


20 35 /2018 - 19 / എം . സി. ടി . സി . ആർ. - 

- ലൈപോസക്ഷൻയൂണിറ്റ് 


- 4 മണി 


1 മണി 


- 3 .30 മണി 


ഫിസിയോളജി 


450 


225 


5 - 10 - 2018, 


6 - 10 - 2018 , 


6 - 10 - 2018 , 


21 36 /2018 - 19 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

ടി എം ടി മെഷീൻ 


- 4 മണി 


- 1 മണി 


4 മണി 


ഓഫ്താൽമോളജി 450 


225 


4 - 10 - 2018 , 


5 - 10 - 2018 , 


5 - 10 - 2018 , 


22 52 /2018- 19 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. - 

എൽ. സി . ഡി. വിഷൻ മോണിറ്റർ 


4 മണി 


| 1 മണി 


4 മണി 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 61,88,247. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പ്രൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 


എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി 


ഓരോ ദർഘാസിനും മണി ഓർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 20 - 8 - 2018 മുതൽ ദർഘാസ് ഫോറം ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 


ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 200- ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഗ്രിമെന്റും 


അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % EMD സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. EMD , എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്തതും പൂർണ്ണമല്ലാത്തതുമായ 


ടെണ്ടറുകൾ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്. EMD കണക്കാക്കുന്നതിനായി അടങ്കൽ തുക വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
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No. C1- 14694 /2018 /MCTCR . 

9th August 2018. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for the supply of following Items required for Medical 
College, Thrissur as per the schedule noted against each . 


Sl. 


Tender No. and 
Name of Items 


No. 


Name of Department 


Closing of Last date and 
tender sale by time for receipt 
tonder sale by 

cash of sealed tender 


Cost of tender form 

orm 
Original Duplicate 


Opening 
Date and 

time 


. 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 


( 7) 


(8 ) 


Medicine 


900 


450 


1- 10 -2018 , 


1 16 /2018 - 19 /MCTCR - 

ABG Machine 


29 -9 -2018, 

4 p .m . 


1-10-2018, 

1 p .m . 


2 p .m . 


1,030 


515 


2 17 /2018 - 19/MCTCR 

Ambulatory BP Monitor 


Cardiology, 
Medicine , 
Paediatrics 


29 - 9- 2018 , 

4 p .m . 


1- 10 -2018 , 

1 p .m . 


1- 10 -2018 , 
2 .30 p.m . 


Radio Therapy 


900 


450 


3 18/2018 - 19/MCTCR 

Area Survey Meter 


29 -9 -2018 , 

4 p .m . 


1 - 10 - 2018, 

1 p .m . 


1 - 10 - 2018, 

3 p .m . 


Orthopaedics 


1,130 


565 


29-9 - 2018, 

4 p .m . 


1 - 10 - 2018, 

1 p.m . 


1 - 10 - 2018, 
3 . 30 p .m . 


4 19/2018 -19/MCTCR 

Arthroscopy Skill 
Development Lab 
Accessories 


Plastic Surgery 


450 


225 


5 20/2018 - 19 /MCTCR 

Binocular Loupe 


1- 10 -2018 , 

4 p.m . 


3- 10 -2018 , 

1 p.m . 


3 - 10 -2018 , 

2 p.m . 


Physiology 


680 


340 


1-10 -2018 , 

4 p.m . 


3 - 10 -2018 , 

1 p .m . 


3 - 10 -2018, 
2 . 30 p.m . 


6 21/2018 - 19/MCTCR 

Cappnograph 
7 22/2018 - 19 /MCTCR 

Carbon Fibre Bellyboard 


Radiotherapy 


570 


285 


1 -10 -2018 , 

4 p .m . 


3- 10-2018, 

1 p.m . 


3 - 10 - 2018 , 

3 p .m . 


8 


Radiotherapy 


570 


285 


23 /2018 - 19/MCTCR 
Carbon Fibre Breastboard 


1- 10 -2018 , 

4 p.m . 


3 -10 -2018, 

1 p .m . 


3 - 10 -2018 , 
3 .30 p .m . 


9 


ENT 


900 


450 


24 /2018 - 19/MCTCR 
Diagnostic Puretone 
Audiometer 


3 -10 -2018 , 

4 p .m . 


4 - 10 -2018 , 

1 p .m . 


4 - 10 - 2018 , 

2 p .m . 


Radiotherapy 


450 


225 


10 25/2018- 19/MCTCR 

Digital Waterbath 


3 -10-2018 , 

4 p.m . 


4 - 10 - 2018 , 

1 p .m . 


4 - 10 -2018 , 
2.30 p .m . 


Clinical Pathology 


570 


285 


11 26 /2018 - 19/MCTCR 

Haematology Analyzer 
3 Part 


3- 10 -2018, 

4 p .m . 


4 - 10 -2018 , 

1 p.m . 


4 - 10 - 2018 , 

3 p .m . 


Radiotherapy 


570 


285 


12 27/2018- 19/MCTCR 

Head and Neck 
Carbonfibrebase Plate 


3- 10 - 2018 , 

4 p.m . 


4 - 10 - 2018 , 

1 p .m . 


4 - 10 - 2018 , 
3 .30 p .m . 
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(2) 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


(6 


(7) 


(8 ) 


Microbiology 


450 


275 


4 - 10 - 2018 , 


13 28/2018- 19/MCTCR 

Horizontal Autoclave 


5 -10 - 2018, 


5 -10 -2018, 

1 p .m . 


4 p.m . 


2 p .m . 


Orthopaedics 


450 


275 


5 - 10 -2018, 


14 29/2018 -19/MCTCR 

Knee Model for 
Arthroscopy Training 


4 -10 -2018 , 

4 p.m . 


5 - 10 -2018 , 
2.30 p.m . 


1 p.m . 


15 


Physiology 


800 


400 


4 - 10 -2018 , 


30 /2018- 19/MCTCR 
Microdrives for Rat 
Experiments 


5 -10 -2018, 

1 p .m . 


5 - 10 -2018 , 

3 p.m . 


4 p .m . 


16 


Pathology 


1,130 


565 


4 - 10 -2018 , 


31 /2018 - 19 /MCTCR 
Microscope with 
Integrated Digital Camera 


5 - 10 -2018 , 

1 p .m . 


5 - 10 -2018 , 
3.30 p .m . 


4 p .m . 


17 


DVL 


450 


275 


6 - 10 -2018 , 


6 - 10 - 2018 , 


32 / 2017 -18/MCTCR 
O . T. Table -Manual 
Hydraulic 


5 - 10 -2018 , 

4 p.m . 


1 p .m . 


2 p .m . 


18 


O & G 


900 


450 


6 - 10 - 2018 , 


33 /2018 -19/MCTCR — 
Gynac 0 . T. Table 


5 - 10 -2018 , 

4 p .m . 


6 -10 -2018 , 

1 p .m . 


2 .30 p.m . 


19 


Pathology 


450 


225 


5 - 10 -2018 , 


6 - 10 -2018 , 


34 /2018 - 19 /MCTCR 
Paraffin Wax Dispencer 


6 - 10 -2018 , 

1 p .m . 


4 p .m . 


3 p.m . 


20 


Plastic Surgery 


680 


340 


5 - 10 -2018 , 


35 /2018- 19/MCTCR 
Liposuction Unit 


6 - 10 -2018 , 

1 p .m . 


6 - 10 -2018 , 
3. 30 p .m . 


4 p .m . 


Physiology 


450 


275 


6 - 10 -2018 , 


21 36 /2018 -19/MCTCR 

TMT Machine 


5 -10 -2018 , 

4 p.m . 


6 - 10 - 2018 , 

4 p .m . 


1 p.m . 


Ophthalmology 


450 


225 


22 52/2018-19/MCTCR 

LCD Vision Monitor 


4 - 10 - 2018 , 

4 p.m . 


5 - 10 -2018 , 

1 p .m . 


5 - 10 - 2018, 

4 p.m . 


Approximate Cost of Items Tendered — 61 , 88 , 247 . 


Tender forms and further details such as specifications and general conditions, etc . can be had from the office of 
the Principal, Medical College, Thrissur, M . G . Kavu . Those who wish to get the tender form by post should send 50 
extra by Money Order towards postage charge for each tender. The Starting of tender Sale on 20 -8 -2018. The tenderers 
should submit tenders along with a agreement duly executed on Kerala stamp Paper worth · 200 and EMD @ 1 % of total 
cost of item tendered for. The tender without agreement and EMD for required amount and incomplete tender forms will 
be rejected outright. The total cost of item tendered for, should be specified clearly for arriving EMD. 


Office of the Principal, 
Govt . Medical College , 
Thrissur, Mulamkunnath Kavu . 


( Sd.) 
Principal. 


Gaz . No. 36 / 2018/DTP ( Stores Purchase ). 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 
നമ്പർ എസ്2 - 11956 / 2018 / എം . സി. സി . 

2018 ആഗസ്റ്റ് 7. 
- കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെർബ് പ്രോജക്ടിലേക്ക്കൺസ്യൂമബിൾസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ടിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1,81,900 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം ( മിനിമം 1, 500). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 590. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 354. 

തപാൽവഴി - 640 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 6 -9 - 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 15- 9 -2018 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 - 9 - 2018 , 11 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 9- 2018 , 2. 30 മണി. 
ദർഘാസുകൾ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 -3- 2019. 

ദർഘാസുകൾ എസ്2 - 11956/ 2018 / എം . സി . സി . എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 .30 മണിക്ക് 
ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത മാ ത ക യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ലഭ്യമാ ണ് . 
(Phone : 0495 - 2350212 ) 
No. S2/11956/2018 / MCC. 

7th August 2018 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed forms are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of Consumables for SERB Project of Government Medical College Kozhikode as detailed . Demonstration of 
the item is to be done if necessary . 

Estimate Cost - 1, 81, 900. 
Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount (minimum 1,500 ). 
Cost of tender form : 

- Original - 590 . 
Duplicate - 354. 

By post - 640. 
Last date and time of sale of tender form by post — 6 -9 - 2018 , 3 p . m . 
Last date and time of sale of tender form — 15 - 9 - 2018, 3 p . m . 
Last date and time for receipt of tender form — 17 - 9- 2018 , 11 a . m . 
Date and time for opening of tender — 17 - 9- 2018 , 2. 30 p. m . 
Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2019. 

Tenders should be superscribed with Tender No. S2 / 11956 / 2018 /MCC and addressed to the Principal, 
Govt. Medical College , Kozhikode. Each tender should be submitted along with an agreement signed and executed in 
Kerala Stamp Paper worth 200 and Earnest Money Deposit @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. The tenders will be opened on the above date in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives . 

Rate should be quoted in Indian rupees only against payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc., will not be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on request, along with the remittance of 250 by Money Order 
taken in favour of Principal, Government Medical College, Kozhikode. 
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Further details can be had from the office of the Principal, Medical College during working 
hours (0495 - 2350212 ). 

SCHEDULE 
Sl. Items 

Qty . 
No . 

Specification 
(2 ) 

( 3 ) 
1 Coplin Jar for IHC 1 . Minimum five internal slots store up to 10 Standard 15 Nos. 

1 x 3 " or 25 x 75 mm slides back to back . 
2 . The base diameter should be ~ 59mm , height should 

be ~ 11.4mm . 
3 . Steam autoclavable at 121°C (250°F ), with lid detached 

during autoclaving. 
4 . Durable polypropylene construction . 
5 . Sealing ring makes jar watertight. 

6 . Should store up to 10 standard slides 
2 Microtome blade 

The blades are ultra fine yet durable and can be used with 1 pack 
the Leica Microtome and cryostst series as well as for 

common cryostst and microtome models 
3 Microscope Slide 1. Microscope slides should be made of high quality white 

5 box 
glass with low iron content. 
2 . No green tint and should be with fine texture , transparency 

and corrosion -resistant. 
3 . The edges should have groung smooth to help elimulate 

sharp cutting surfaces and safe handling. 
4 . The should be in a special thermoform plastic box to minimize 

exposure to moisture and dust. 5 . Each slide should be 

precleaned 
Microscope Cover slip Should be made of high -quality white glass 

4 box 
Nitrile glove 

1 . Powder Free Nitrile Gloves, solvent resistant, odour free , 
(Small Medium ) and useful in molecular biology laboratories. 

each 
2. Should be resistant to bodily fluids, micro organisms and 

chemicals . 
Microscope Slide 1 . Should be Diagnostic/Histopathology laboratory grade 3 Nos 
box 

from branded company. 

2 . Should hold minimum 100 slides 
Microscope Slide 1 . Should be Diagnostic /Histopathology laboratory grade from 1 No . 
tray 

branded company. 
2 . Should be made of good quality metal type, with corrosion 

resistant material. 

3. Should hold minimum 20 slides . 
IHC staining 

1. Should be Diagnostic/Histopathology laboratory grade from 2 Nos. 
Slide rack 

branded company. 
2. Should be with handle for easy holding. 
3. Should be made of stainless steel or similar high quality 

materials . 
4 . Should hold minimum 20 slides . 

5. Should be compatible with glass trough of IHC . 
9 Pipette tips -( 1000ul) 1 . Should be made from 100 % virgin polypropylene or similar 

5000 Nos . 
high quality material suitable for molecular biology laboratories. 

2 . Should be autoclavable . 
10 Pipette tips-(200ul) 1. Should be made from 100 % virgin polypropylene or similar 5000 Nos. 

high quality material suitable for molecular biology laboratories. 

2 . Should be autoclavable. 
11 Pipette tips- ( 10ul) 1. Should be made from 100 % virgin polypropylene or similar 5000 Nos . 

high quality material Nos suitable for molecular biology 

laboratories. 
2 . Should be autoclavable . 


1 box 
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(2) 
12 Eppendorf Tubes 

(Microcentrifuge ) 2ml 


1000 Nos . 


13 


3000 Nos. 


Eppendorf 
Tubes 
(Microcentrifuge ) 
1.7ml 


3000 Nos. 


Eppendorf 
Tubes 
(Microcentrifuge ) 
0 .6ml 


15 


3000 Nos . 


Eppendorf Tubes 
(Microcentrifuge ) 
0 .2ml 


1. Tubes with flat cap . 
2. Manufactured from virgin ultra-clear polypropylene ensures 

good visibility and with smooth wall surface . 
3. Auto clavable. 
4 . Caps seal should close securely . 
5 . Should be certified Rnase-, Dnase -, DNA and Progen -free . 
1. Tubes with flat cap . 
2 . Manufactured from virgin ultra -clear polypropylene ensures 

good visibility and with smooth wall surface . 
3. Autoclavable . 
4 . Caps seal should close securely. 
5 . Should be certified Rnase -, Dnase-, DNA and Pvrogen - free. 
1. Tubes with flat cap . 
2 . Manufactured from virgin ultra -clear polypropylene ensures 

good visibility and with smooth wall surface . 
3 . Autoclavable . 
4 . Caps seal should close securely . 
5 . Should be certified Rnase -, 

Dnase -, DNA and Pyrogen - free . 
1. Tubes with flat cap . 
2 . Manufactured from virgin ultra -clear polypropylene ensures 

good visibility and with smooth wall surface . 
3 . Ultra thin wall allows precise thermal transfer. 
4 . Autoclavable 
5 . Caps seal should close securely to minimize evaporation . 
6 . Elevated well rims preferred to ensure uniform sealing . 
7 . Should be certified Rnase -Dnase -, DNA and Pyrogen - free. 
1. Screw cap with pouring ring PP, bottle with Studded base 

for stability and abrasion resistance . 
2. should be made of DURAN borosilicate glass or similar 

high quality glass . 
3. Should be with Graduated , with marking area. 
4 . Autoclavable (121°C ) 
1. Should be made of polyethylene (PE ). 
2. It should provide effective protection against airborne 

conminants for the stored buffer . 
3 . Smooth innersurface prevents biofilm formation 
4 . Cylindrical shape minimizes-surface area in contact with water. 
5. Hermetically seale lid blocks air from entering the tank. 
6 . Compact, space-saving design . 
7 . Should be with an efficient tap for removal of reqired quantity 

from storage . 
1. Mini Cooler should protect enzymes , cells reagents and 

solutions by maintaining freezer temperatures. 
2. Made of High Quality PP material. 
3 . Sturdy & Rigid Construction . 
4 . Clear transparent lid . 
5 . Should hold 1.5ml. 0 .5ml, tubes. 
6 . Should be with coolent leak proof. 
1. Should withstand - 80 and -20 deep freezing conditions . 


16 


Reagent Bottle (I Litre ) 


5 Nos. 


17 


Buffer Storage Tank 


5 Litre 


18 


Mini Cooler — ( 200 ). 


2 Nos . 


19 


Cryobox and tubes 


20 box 

and 
tubes 
2000 


2 . Tubes should be screw /cap /similar type for leak proof 

closing. 
3. Should be from branded company common to molecular 

research lab . 
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നമ്പർ എസ്2/ 11956 / 2018 / എം . സി. സി .(1). 

2018 ആഗസ്റ്റ് 7. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെർബ് പ്രോജക്ടിലേക്ക് കെമിക്കൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർ മാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സ രാ ധി ഷ് ടി ത വ മാ യ ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 2,43,450. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % ( മിനിമം - 1.500). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 590. 
പകർപ്പ് - 354. 

തപാൽ വഴി - 640. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വില്പന തീരുന്ന തീയതിയും സമയവും 6 - 9- 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 15 - 9- 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 17-9- 2018 , 11 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 9- 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 - 3 -2019. 


ദർഘാസുകൾ എസ്2 / 11956 / 2018 / എം . സി . സി .(1 ) എന്ന മേലെഴു ത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺ മെ ന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അ യ യ് ക്കു കയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 200 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
(Phone: 0495 - 2350212 ). 


No. S2/11956/2018 / MCC (1). 

7th August 2018 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form are invited from the manufacturers or authorized suppliers for 
the supply of Chemicals for SERB Project of this College as detailed . Demonstration of the item is to be done if 
necessary . 

Estimate Cost - 2 ,43 , 450 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount (Minimum - 1,500). 
Cost of tender form : 

Original - 590. 
Duplicate — 354 . 

By Post - 640 . 
Last date and time for sale of tender form by Post - 6- 9 -2018, 3 p . m . 
Last date and time for sale of tender form — 15 -9-2018 , 3 p.m . 
Last date and time for receipt of tender form — 17 -9-2018, 11 a. m . 
Date and time for opening of tender - 17- 9 -2018, 3 p . m . 
Date upto which the rates are to be firm — 31-3 -2019 . 

Tenders should be superscribed with Tender No. S2 / 11956 / 2018 /MCC (1 ) and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Kozhikode. Each tender should be submitted along with an agreement signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth 200 and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered for. The tenders will be opened on the 
above date in the presence of the tenderer or their authorized representatives. 

Rates should be quoted in Indian rupees only against payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not satisfy the conditions are liable to be rejected without any notice. 
Cheque , Draft, Postage Stamps etc., will not be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp Paper will be 
supplied to the firms outside Kerala on request , along with the remittance of 250 by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College, Kozhikode . 

Further details can be had from the Office of the Principal, Medical College during working hours 
Phone : (0495-2350212 ). 


Gaz . No. 36 / 2018 /DTP ( Stores Purchase ) . 
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SCHEDULE 


SI . 
No . 


Items 


Specifications 


Quantity 


1 


250 ml. 


2 


500 ml 


3 


500 gm 


4. 


2 Kg. 


1 Kg. 


6 


500 gm . 


DPX Mountant 

1. Should dry quickly and preserves stain . Should be suitable for 

HE -(Hematoxylin - Eosin ) and Masson -Goldner staining . 
2 . Refaractive index should be ~ n20 /D1.52 .3Viscosity should be 

600 -700mPa.s(20°C ) 
Tween 20 

Should be molecular biology grade, from branded company 

commonly used in advanced research laboratories 
Trisodium citrate 

Should be molecular biology grade, from branded company 

commonly used in advanced research laboratories 
Tris base 

Should be molecular biology grade , from branded company 

commonly used in advanced research laboratories 
Sodium Chloride 

Should be molecular biology grade , from branded company 

commonly used in advanced research laboratories 
Agarose 

Should be molecular biology grade , from branded company 

commonly used in advanced research laboratories 
Taq Polymerase 

1. The package should be with Taq DNA Polymerase with 10x 

reaction buffer containing MgCl, 

2 . Should be with minimum 5 units /uL 
Absolute Ethanol 

Should be molecular biology grade, from branded company 

commonly used in advanced research laboratories 
Boric Acid 

Should be molecular biology grade , from branded company . 
Kit for Isolation of DNA 1. Kit should be suitable for purifying DNA from formalin -fixed , 
from Formalin -fixed 

paraffin -embedded tissue sections. 
Paraffin -embedded Tissues 2 . Should be based on spin columns based purification method to 
( FFPE DNA Kit ) 

purify high - quality DNA in small volumes. 
3. The purified DNA should work with Real-time PCR , STR analysis , 

LMD - PCR . 
4 . The kit should be from branded company, thoroughly validated 

for and should be compatible for clinical samples . 


7 


erase 


3 vial 


8 


1 Litre 


500 gm . 


2 Kit 


11 


500 ml 


De- paraffinisation 
Solution 


1 Kit 


DNA Sequencing 
Kit 


1. Should be optimized for deparaffinization prior to DNA or RNA 

purification from formalin - fixed paraffin - embedded tissue sections . 
2. The product should be from branded company, thoroughly 

validated for research applications. 
1. DNA Sequencing Kit should be designed for DNA sequencing 

based on the Sanger method (dideoxy chain termination method ). 
2 . Should work for DNA gen : sequence information as required 

in a multitude of molecular biological and biotechnological 

applications. 
3 . The reaction chemistry of the kit should be optimized for 

automated DNA sequencers . 
1. Should be shipped in lyophilized form . 
2. Concentration should be minimum 25nmole. 
3 . Purified using standard desalting or higher scale methods. 
4 . Should be suitable for PCR application . 


1500 


Oligo Nucleotides 
( PCR Primers) 


(ntds) 
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| No. S7 -12241/2018/ MCC . 


- 9th August 2018. 


നമ്പർ എസ്7 - 12241/ 2018 / എം . സി . സി. 


2018 ആഗസ്റ്റ് 9. 


2018 


- കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എമർജൻസി 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 
വെന്റിലേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ടിതവുമായതും ആയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufactures of authorized suppliers 
for the supply of Transport Ventilator (1 No.) to the 
Department of Emergency Medicine, Medical College , 
Kozhikode of this College as detailed . Demonstration of 
the item is to be done if necessary . 


Estimate Cost - 4, 00,000. 


E .M .D . — 1 % of the quoted amount ( Minimum 


1,500 ). 


അടങ്കൽ തുക - 4,00 ,000. 


Cost of tender form : 


നിര ത ദ വ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
(മിനിമം - 1, 500 ). 


Original — 944. 


Duplicate _ 472 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


By Post - 994. 


അസ്സൽ - 944. 


Last date of sale of tender form by Post 
19 -9-2018 . 


പകർപ്പ് - 472. 


തപാൽ വഴി - 994. 


Last date and time sale of tender form 
28-9 -2018, 3 p. m . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി - 19 - 9 - 2018 . 


- Last date and time for receipt of tender - 29- 9 - 2018, 
11 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 28 - 9 - 2018 , 3 മണി. 


Date and time for opening of tender form — 29 -9 - 2018 , 
| 11. 30 a. m . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29 - 9 - 2018 , 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി- - 29 - 9- 2018, 11.30 മണി. 


Tenders should be superscribed with Tender 
No . S7 /12241 / 2018/ MCC and addresased to the Principal, 
Govt.Medical College, Kozhikode. Each tender should be 

suhmitted along with an agreement signed and executed 
-- in Kerala Stamp Paper worth - 200 and EMD @ 1 % of 

the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on the above date in the presence of the 
tenderer or their authorized representatives . 


ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട് - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീ ക്യത പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Rate should be quoted in Indian rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc ., will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request, along with the remittance of 250 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode . 


- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


furthon 1 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 2350212). 


Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(Phone: 0495-2350212 ). 
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No. S7/12246/2018/ MCC . 


9th August 2018. 


നമ്പർ എസ്7 - 12246 / 2018 / എം . സി . സി . 


2018 ആഗസ്റ്റ് 9. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ മോക്ക് 
ഇവാക്വറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers/ authorized 
suppliers for the supply of Smoke Evacuator (1 No.) to 
the Department of Dermotology, Government Medical 
College, Kozhikode as detailed . Demonstration of the item 
is to be done if necessary. 

Estimated Cost - 1,20,000. 
EMD - 1 % of the quoted amount ( minimum 1,500). 


Cost of tender form : 


അടങ്കൽ തുക - 1,20,000. 

നിരതദ്രവ്യം - ടെൻഡർ തുകയുടെ ഒരു ശത മാ നം . 
മിനിമം 1,500. 


Original - 590 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


Duplicate — 354 

By Post — 650 
Last date of sale of tender form by post _ 22-9-2018 . 


ഒറിജിനൽ- 590. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 354. 
തപാൽവഴി - 650. 


Last date and time of sale of tender form — 3 - 10 -2018 , 
3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form _ 4 -10 -2018 , 
11 a . m . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വില്പന തീരുന്ന 
തീയതി- - 22 -9 - 2018 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 3 -10 - 2018, 3 മണി. 


Date and time for opening of tender — 4 - 10 - 2018 , 
11 .30 a . im . 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 4- 10- 2018 , 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 4- 10- 2018, 
11 .30 മണി. 


Tenders should be superscribed with tender 
No. S7-12246/2018/ MCC and addressed to the Principal, 
Govt. Medical College, Kozhikode. Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 and Earnest Money 
- Deposit @ 1 % of the total cost of the items tendered for. 

The tenders will be opened on the above date in the 
presence of the tenderer or their authorized 
representatives. 


ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനുമുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് 
നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെ യോ 
അംഗീകത പതിനിധിയുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


- 200 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Rate should be quoted in Indian rupees only 
against payment. The tenders without the agreement 
and sufficient Earnest Money Deposit and the tenders 
that do not satisfy the conditions are liable to be 
rejected without any notice . Cheque, Draft Postage 
Stamps etc. will not be accepted towards the cost of 
the tender forms. Stamp Paper will be supplied to the 
firms outside Kerala , on request, along with the 
remittance of 250 by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working 
hours (Phone 0495 - 2350212 ). 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
( ഫോൺ 0495 2350212 ). 
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നമ്പർ എസ്7 - 12833 / 2018/ എം. സി . സി. 2018 ആഗസ്റ്റ് 9. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സൻഡി 
ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർ ഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 3,00, 000. 

നിരതദ്രവ്യം - ടെൻഡർ തുകയുടെ ഒരു ശത മാ നം . 
മിനിമം - 1,500. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 708 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 354 
തപാൽവഴി - 758 


Estimated Cost - 3, 00,000 . 
EMD - 1 % of the quoted amount ( minimum 1, 500). 
Cost of tender form : 
- Original - 708 . 

Duplicate — 354 . 
| By Post - 758. 
Last date of sale of tender form by post - 25 - 9- 2018. 

Last date and time of sale of tender form — 5 - 10 -2018 , 
3 p . m . 

- Last date and time for receipt of tender form 6 -10- 2018, 
11 a . m . 

- Date and time for opening of tender - 6 - 10 -2018, 
11 .30 a . im . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വില്പന തീരുന്ന 
തീയതി- - 25 - 9 -2018 . 


ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 5 - 10 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16- 10- 2018, 11 മണി. 


Tenders should be superscribed with tender 
No . S7 -12833 /2018/ MCC and addressed to the Principal, 
Govt. Medical College , Kozhikode. Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 200 and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the total cost of the items tendered for. 
The tenders will be opened on the above date in the 
presence of the tenderer or their authorized 
representatives . 

Rate should be quoted in Indian rupees only against 
payment . The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheque , Draft Postage Stamps etc ., will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on 
request, along with the remittance of 250 by Money 
Order taken in favour of Principal, Government Medical 
College, Kozhikode . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working 
hours (Phone 0495 -2350212) . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -6 - 10 - 2018, 
11.30 മണി. 


ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനുമുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് 
നൽകു കയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെ യോ 
അം ഗീക ത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
- 200 വില യുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദ ത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
( ഫോൺ 0495 2350212 ). 


Govt. Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd). 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S7- 12833/2018/ MCC . 

9th August 2018. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers/authorized 
suppliers for the supply of Sundry Items to the 
Department of Microbiology , Government Medical College , 
Kozhikode as detailed . Demonstration of the item is to be 
done if necessary . 


നമ്പർ എസ്3- 3981/2018/ ഐ . എം . സി .എച്ച്. 2018 ആഗസ്റ്റ് 1. 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാവശ്യമായ മെഡിസിൻ 
കവറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അ പ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 19 - 9 - 2018 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
- ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Gaz . No. 36 /2018/DTP ( Stores Purchase ). 
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- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല് പര്യമുള്ളവർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 2,75,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 


ഒറിജിനൽ- 896 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 448. 


19 - 9- 2018 , 11 a. m . in the presence of such of tenderers 
or their authorized persons who may be present at 
that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Govt. Medical College , Calicut, 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded under any 
circumstances . 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender form are not transferable. Cheques, 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate Cost — 2,75,000 . 
Cost of tender forms ( Including GST ): 

Orginal — 896 . 
Duplicate — 448. 
If send by post postage charge — 50 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 9 - 2018 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 9 - 2018, 5 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19- 9 - 2018, 11 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 9 - 2019. 


പ്രോഡക്ടിന്റെ പേര് 
1. മെഡിസിൻ കവർ ചെറുത് 

ചത് 
9 X 6 സെ . മീ . 


യൂണിറ്റ് അളവ് 

1 


- 50000 


- 


1 


75000 


75000 


2. മെഡിസിൻ കവർ ഇടത്തരം 

11 x 8 സെ . മീ . 


75000 


3. മെഡിസിൻ കവർ വലുത് 
- 15 x 10 സെ . മീ . 


Closing date and time of sale of tender forms — 
17 - 9- 2018, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
- 18-9 -2018, 5 p. m . 

Opening date and time of tender form — 19 -9 -2018, 
11 a . m . 


-- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്നതിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Date up to which rates are to be firm — 30 -9 - 2019 . 


Items 


Qty. 


50000 


- 1. Medicine Cover Small (9 x 6 cm ) 
- 2. Medicine Cover Medium (11 x 8 cm ) 
- 3. Medicine Cover Large (15 x 10 cm) 


75000 


50000 


No . S3 -3981/2018/IMCH. 

- 1st August 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of Medicine 
Covers Items in IMCH , Government Medical College, 
Calicut -8 . List of item can be had from the office of the 
undersigned during office hours at any working days . 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender number or indicated in the statement below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Govt. Medical College, Calicut-8, Kerala. Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working days. 


Institute of Maternal & Child Health , 
Govt. Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd .) 
Superintendent. 
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Police Department 

TENDER NOTICES 


(1) 


No. C1-8668/2018/FSL . 

10th August 2018. 
Sealed tenders are invited for the Purchase of “ Amp 
FISTR Globalfiler kit Cat No. 4476135 ” for Regional 
Forensic Science Laboratory, Kannur, so as to reach this 
office on or before 12 Noon on 11- 9 -2018 . Tender is 
invited under single bid system . 

Tender No. — 15 /2018 -19 . 
Name of ItemAmp FISTR Globalfiler Kit. 

Specification - Applied Biosystems/Invitrogen / 
Thermofisher (Cat No. 4476135 )— 1 No. 

Approximate Price 4 .5 lakhs 
Cost of tender form — 1,350 + 12 % GST. 
EMD – 4 ,500 . 


4. Intending tenderer may , on application to the 

Director, Forensic Science Laboratory, Kerala 
obtain requisite tender forms on which the 
tenders should be submitted or download the 
tender forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice . gov . in . The tenderer who 
download forms should submit the required 
tender value as a Demand Draft along with the 

tender. 
5 . Earnest Money Deposit (EMD ) should be 

furnished along with the tender. EMD may be 
submitted either in crossed Bank Drafts / Treasury 
Savings Bank Deposits /Government Promissory 
notes/ Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 
Science Laboratory , Thiruvananthapuram , Kerala 
695 010 . The name of the firm and tender number 
should be mentioned in the reverse side of the 
EMD and tender cost. Firms which are exempted 
from furnishing EMD should produce a copy of 
relevant authorized document for verification . 
Without EMD , the tenders will be rejected . 


6 . Preference will be given to the products submitted 

by the manufacturer or their authorized dealers 
having authorization from the original equipment 
manufacturer . Similarly preference will be given to 
the tenderer having experience of supplying 
similar/same items to Govt. Departments or 
Organizations , for which the tenderer has to 
produce proof of purchase/ installation / satisfaction 

of the customer. 
7. Police Department is not liable to send any 

individual communication . Any clarification / 
doubts regarding the specification or related 
matters pertaining to the items tendered may be 
got cleared through Manager, FSL , C1 section 
(Phone 0471 2722155) or Director, FSL 
(0471 - 2721533). 


Date and time of tender opening — 11 -9-2018, 3 p . m . 

Conditions 
1. The tenders should be superscribed with tender 

number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory, 
Thiruvananthapuram , Kerala -695 010 ( Tel . 
No. 0471 -2722155) . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at the time 
mentioned above , in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives (with proof of 
identity ) who may be present at that time. 
The sale of tender form will be closed at 

4 p.m . on 10- 9- 2018 . 
2. The tenders should be submitted in sealed 

envelop clearly superscribed with Tender 
No. and name of item . The rate is to be quoted 
in Indian Money . No advance payment can be 

made for procuring any of the above items. 
3. Opening of tenders — The offers received with 

requisite EMD or Bid security with samples will 
be opened on 11 -9 -2018 , 3 p .m . in the presence of 
the representatives of the firms who may be 
present at that time. All tenders received without 
EMD will be rejected outright. The bids will be 
evaluated by a Committee and those that do not 
conform to the specifications will be rejected. All 
prices quoted should be inclusive of all levies 
and taxes. Customs duty if any should be 
mentioned specifically. 


8 . The Director, Forensic Science Laboratory is 

empowered to reject any tender without 
assigning any reason . 


(2) 


No. C1 -8669 /2018/ FSL . 

10th August 2018. 
Sealed tenders are invited for the Purchase of “ Amp 
FISTR Y filer kit Cat No. 4359513 ” for Regional Forensic 
Science Laboratory, Kannur, so as to reach this office on 
or before 12 Noon on 11 - 9 - 2018 . Tender is invited under 
single bid system . 

Tender No. — 16 /2018 - 19 . 
Name of Item Amp FISTR Y filer Kit. 

Specification - Applied Biosystems/ Invitrogen / 
Thermofisher ( Cat No. 4359513 ). 
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6. Preference will be given to the products 

submitted by the manufacturer or their authorized 
dealers having authorization from the original 
equipment manufacturer. Similarly preference will 
be given to the tenderer having experience of 
supplying similar /same items to Govt. 
Departments or Organizations , for which the 
tenderer has to produce proof of purchase / 

installation /satisfaction of the customer. 
7. Police Department is not liable to send any 

individual communication . Any clarification / 
doubts regarding the specification or related 
matters pertaining to the items tendered may be 
got cleared through Manager, FSL , C1 section 
( Phone : 0471 2722155 ) or Director, FSL 

(0471 - 2721533 ). 
8 . The Director, Forensic Science Laboratory is 

empowered to reject any tender without 
assigning any reason . 


( 3 ) 


Quantity Required — 1 No. 
Approximate Price — · 4 lakhs 
Cost of tender form — 1,200 + 12 % . GST 
EMD – 4 ,500 . 
Date and time of tender opening — 11 -9 - 2018 , 3 p . m . 

Conditions 
1. The tenders should be superscribed with tender 

number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram , Kerala -695 010 ( Tel : No. 0471 
2722155 ). Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at the time mentioned 
above , in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives ( with proof of identity) 
who may be present at that time. The sale of 

tender form will be closed at 4 p .m . on 10 - 9 - 2018 . 
2. The tenders should be submitted in sealed 

envelop clearly superscribed with Tender 
No. and name of item . The rate is to be quoted 
in Indian Money . No advance payment can be 

made for procuring any of the above items. 
3. Opening of tenders — The offers received with 

requisite EMD or Bid security with samples will 
be opened on 11 -9 - 2018 , 3 p .m . in the presence of 
the representatives of the firms who may be 
present at that time. All tenders received without 
EMD will be rejected outright. The bids will be 
evaluated by a Committee and those that do not 
conform to the specifications will be rejected . All 
prices quoted should be inclusive of all levies 
and taxes . Customs duty if any should be 

mentioned specifically . 
4. Intending tenderer may , on application to the 

Director, Forensic Science Laboratory , Kerala 
obtain requisite tender forms on which the 
tenders should be submitted or download the 
tender forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice . gov. in . The tenderer who 
download forms should submit the required 
tender value as a Demand Draft along with the 

tender. 
5 . Earnest Money Deposit (EMD ) should be 

furnished along with the tender. EMD may be 
submitted either in crossed Bank Drafts / Treasury 
Savings Bank Deposits/Government Promissory 
notes/ Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 
Science Laboratory , Thiruvananthapuram , Kerala 
695 010 . The name of the firm and tender number 
should be mentioned in the reverse side of the 
EMD and tender cost. Firms which are exempted 
from furnishing EMD should produce a copy of 
relevant authorized document for verification . 
Without EMD, the tenders will be rejected . 


No. C1- 8732 /2018/ FSL . 

17th August 2018 . 
Sealed tenders are invited for the Purchase of “ Amp 
FISTR Globalfiler kit Cat No. 4476135 ” for Regional 
Forensic Science Laboratory, Kannur, so as to reach this 
office on or before 12 Noon on 11 - 9 - 2018 . Tender is 
invited under single bid system . 


Sl. 
No. 


Item 


Specification 


Quantity 
required 
(Nos.) 


Kits for DNA lab of RFSL , Kannur 


1 


3500 Capillary Array 
( 36 cm ) 
(eight capillary) 


Applied 
Biosystems Part 
No. 4404683 


2 


Argus x 12 Kitms 


12 


Applied 
Biosystems/ 
Part No . 383215 


3 


POP4 ( 96 ) 
Pouch 3500 series 


Applied 
Biosystems/ 
Part No. 4363752 


4 


Matrix for Argus x 12 


Applied 
Biosystems/ 
Part No. 386123 


Tender No. — 18 /2018 - 19. 
Approximate Price — 4 ,60 ,000 . 
Cost of tender form — 1,500 + 12 % GST. 
EMD – 4,600 . 
Date and time of tender opening — 11 -9 -2018 , 3 p . m . 
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7. Police Department is not liable to send any 

individual communication . Any clarification / 
doubts regarding the specification or related 
matters pertaining to the items tendered may be 
got cleared through Manager, FSL , Cl section 
( Phone : 0471 2722155 ) or Director , FSL 

(0471 - 2721533). 
8 . The Director , Forensic Science Laboratory is 

empowered to reject any tender without 
assigning any reason . 


( 4 ) 
No. C1 -8782 /2018 /FSL . 

| 17th August 2018 . 
Sealed tenders are invited for the Purchase of 
“ General Chemicals” for Forensic Science Laboratory, 
Thiruvananthapuram , on or before 12 Noon on 12 -9 - 2018 . 
Tender is invited under single bid system . 


sl. 


Items 


No. 


1 


Phenol Chloroform 
Iso Amyl Alcohol 


2 


Ethyl Alcohol 
MB Grade 


3 


Conditions 
1. The Tenders should be superscribed with tender 

number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram , Kerala - 695 010 
( Tel No. 0471 2722155) . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at the time 
mentioned above , in the presence of the tenderer 
or their authorized representatives (with proof of 
identity ) who may be present at that time. The 
sale of tender form will be closed at 

4 p .m . on 10 - 9 - 2018. 
2 . The tenders should be submitted in sealed 

envelop clearly superscribed with Tender 
No. and name of item . The rate is to be quoted 
in Indian Money. No advance payment can be 

made for procuring any of the above items. 
3. Opening of tenders — The offers received with 

requisite EMD or Bid security with samples will 
be opened on 11- 9 - 2018 , 3 p .m . in the presence of 
the representatives of the firms who may be 
present at that time. All tenders received without 
EMD will be rejected outright. The bids will be 
evaluated by a Committee and those that do not 
conform to the specifications will be rejected . 
All prices quoted should be inclusive of all levies 
and taxes. Customs duty if any should be 

mentioned specifically. 
4 . Intending tenderer may , on application to the 

Director , Forensic Science Laboratory , Kerala 
obtain requisite tender forms on which the 
tenders should be submitted or download the 
tender forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice . gov.in . The tenderer who 
download forms should submit the required 
tender value as a Demand Draft along with the 

tender. 
5. Earnest Money Deposit ( EMD ) should be 

furnished along with the tender. EMD may be 
submitted either in crossed Bank Drafts/ Treasury 
Savings Bank Deposits /Government Promissory 
notes / Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 
Science Laboratory , Thiruvananthapuram , 
Kerala -695 010 . The name of the firm and tender 
number should be mentioned in the reverse side 
of the EMD and tender cost. Firms which are 
exempted from furnishing EMD should produce a 
copy of relevant authorized document for 
verification . Without EMD , the tenders will be 

rejected . 
6 . Preference will be given to the products submitted 

by the manufacturer or their authorized dealers 
having authorization from the original equipment 
manufacturer. Similarly preference will be given to 
the tenderer having experience of supplying 
similar / same items to Govt. Departments or 
Organizations, for which the tenderer has to 
produce proof of purchase installation / 
satisfaction of the customer. 


Sodium Hypo 
Chlorite Solution 


4 


Phosphate 
Buffered Saline10X 


5 


Proteinase K Powder 


6 


Ethelene Diamene 
Tetra Acetic acid 
( EDTA ) 
0 .5M EDTA 
Solution (pH 8 ) 


Specification Total 

Quantity 

required 
Amersco/ 400ml x 7 
Sigma/Qualigen / 
MP Bios 
Amersco/ 1000ml x 3 
Sigma/Qualigen / 
MP Bios 
Amersco / 500ml x 1 
Sigma/ Qualigen / 
MP Bios 
Amersco / 500ml x 1 
Sigma/ Qualigen / 
MP Bios 
Amersco / 100mg x 9 
Sigma/ 
Hi media 
Amersco / 500gm x 1 
Sigma/ 
Hi media 
Himedia/ 500ml x 12 
Amersco / 
Sigma 
Himedia/ 400ml x 2 
Amersco/ 
Sigma 
Himedia/ 25gm * 2 
Amersco / 
Sigma 
MB Grade 500ml 
Himedia/ 25gm * 1 
Amersco / 
Sigma 
Himedia/ 1000ml x 4 
Amersco / 
Sigma 


8 


Hydrogen 
peroxide 


Sodium Lauryl 
Sulphate (SDS) 


10 
11 


Hydrochloric Acid 
Dithiothreitol 


12 


Cleansol 


Gaz . No. 36 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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Tender No. — 19/2018- 19. 

6. Preference will be given to the products submitted 
Approximate Price — 3 lakhs. 

by the manufacturer or their authorized dealers 
EMD – 3,000 . 

having authorization from the original equipment 

manufacturer . Similarly preference will be given to 
Cost of tender forms — 900 + 12 % GST. 

the tenderer having experience of supplying 
Date and time of opening of tender — 12 -9-2018 , 3 p . m . 

similar/same items to Govt. Departments or 
Conditions 

Organizations for which the tenderer has to 
1. The Tenders should be superscribed with Tender 

produce proof of purchase/installation / 
Number and details of the items and addressed to 

satisfaction of the customer. 
the Director, Forensic Science Laboratory, 

7. Police Department is not liable to send any 
Thiruvananthapuram , Kerala -695 010 ( Tel No . 

individual communication . Any clarification /doubts 
0471 - 2722155 ). Late tenders will not be accepted . 

regarding the specification or related matters 
The tenders will be opened at the time 

pertaining to the items tendered may be got 
mentioned above, in the presence of the tenderer 

cleared through Manager FSL , Cl section (Phone 
or their authorized representatives (with proof of 
identity ) who may be present at that time. The 

0471- 2722155 ) or Director, FSL (0471- 2721533 ). 
sale of tender form will be closed at 

8 . The Director, Forensic Science Laboratory is 
4 p.m . on 11-9 -2018. 

empowered to reject any tender without assigning 
2. The tenders should be submitted in sealed 

any reason . 
envelop clearly superscribed with “ Tender 
No. and name of item . The rate is to be quoted 

(5) 
in Indian Money . No advance payment can be 

No. C1-8698 /2018 /FSL . 

17th August 2018 . 
made for procuring any of the above items. 

Sealed tenders are invited for the “ Purchase of Amp 
3. Opening of tenders : — The offers received with 

FISTR Globalfiler Kit Cat No . 4476135 ” for Regional 
requisite EMD or Bid security with samples will 

Forensic Science Laboratory , Kannur, so as to reach this 
be opened on 12 - 9 -2018 , 3 p .m in the presence 
of the representatives of the firms who may be 

office on or before 12 Noon on 11 - 9 - 2018 . Tender is 
present at that time. All tenders received without 

invited under single bid system . 
EMD will be rejected outright. The bids will be 
evaluated by a Committee and those that do not 

Items 

Specification 

Quantity 

required 
conform to the specifications will be rejected . All 
prices quoted should be inclusive of all levies 

( 1) (2 ) 

(3) 
and taxes. Customs duty if any should be 
mentioned specifically. 

DNA Kits Chemicals for DNA Lab of RFSL, Kannur 
4 . Intending Tenderer may, on application to the 1 Genescan Size Applied Biosystems/ 1 
Director, Forensic Science Laboratory , Kerala 

Standard Liz 600 Invitrogen / 
obtain requisite tender forms on which the 

Thermofisher 
tenders should be submitted or download the 

(Cat. No. 4408399 ) 
tender forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice . gov. in . The tenderer who 2 Anode Buffer Applied Biosystems/ 3 
download forms should submit the required 

Container Applied Invitrogen / 
tender value as a Demand Draft along with the 

Biosystems 

Thermofisher 
tender. 

(Cat. No. 4393927) 
5 . Earnest Money Deposit (EMD ) should be 3 Cathode Buffer Applied Biosystems 3 
furnished along with the tender. EMD may be 

Container Applied Invitrogen / 
submitted either in crossed Bank Drafts/ Treasury 

Biosystems 

Thermofisher 
Savings Bank Deposits /Government Promissory 

(Cat. No. 4408256 ) 
notes / Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 

4 Conditioning Applied Biosystems/ 5 
Science Laboratoy , Thiruvananthapuram , 

Reagent Applied Invitrogen / 
Kerala -695 010 . The name of the firm and tender 

Biosystems 

Thermofisher 
number should be mentioned in the reverse side 

( Cat. No. 4393718 ) 
of the EMD and tender cost. Firms which are 

5 HiDiFormamide Applied Biosystems 5ml x 4 
exempted from furnishing EMD should produce a 

Applied 

Invitrogen / 
copy of relevant authorized document for 
verification . Without EMD , the tenders will be 

Biosystems 

Thermofisher 
rejected . 


SI. 


No. 
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(1 ) 


(2 ) 


(4) 


Conditions 


6 


Qiagen QIAmp DNA Qiagen Cat. 

No. 513062 
Mini Kit ( 250 ) 
Qiagen QIAmp DNA Qiagen Cat. 
Blood Mini Kit (250 ) No. 51106 


7 


8 


(Amersco /Sigma/ 400ml x 2 
Qualigen /MP Bios ) 


Phenol Chloroform 
ISO Amyl 
Alcohol (25 :24 :1) 
pH 8 .0 


Ethyl Alcohol MB 
Grade 


10 


Ethyl Alcohol LR 


11 


Sodium Hypo 
Chlorite Solution 
Sodium Hydroxide 


1. The tenders should be superscribed with Tender 

Number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory, 
Thiruvananthapuram , Kerala - 695 010 ( Tel No. 
0471 2722155). Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at the time 
mentioned above, in the presence of the tenderer 
or their authorized representatives (with proof of 
identity ) who may be present at that time. The 
sale of tender form will be closed at 

4 p .m . on 10 -9 - 2018. 
2. The tenders should be submitted in sealed 

envelop clearly superscribed with “ Tender No. 
and name of item . The rate is to be quoted in 
Indian Money. No advance payment can be made 

for procuring any of the above items. 
3. Opening of tenders : — The offers received with 

requisite EMD or Bid Security with samples will 
be opened on 11 - 9 - 2018 , 3 p .m in the presence 
of the representatives of the firms who may be 
present at that time. All tenders received without 
EMD will be rejected outright. The bids will be 
evaluated by a Committee and those that do not 
conform to the specifications will be rejected . All 
prices quoted should be inclusive of all levies 
and taxes. Customs duty if any should be 

mentioned specifically. 
4 . Intending tenderer may , on application to the 

Director, Forensic Science Laboratory, Kerala 
obtain requisite tender forms on which the 
tenders should be submitted or download the 
tender forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice . gov . in . The tenderer who 
download forms should submit the required 
tender value as a Demand Draft along with the 
tender. 


(Amersco /Sigma/ 2000ml 
Qualigen /MP Bios) 
(Amersco /Sigma/ 41 
Qualigen /MP Bios) 
(Amersco /Sigma/ 500 ml 
Qualigen /MP Bios) 
( Amersco /Sigma/ 500gm 
Qualigen /MP Bios) 
MB grade 
(Amersco/Sigma/ 500gm 
Qualigen /MP Bios) 
MB grade 
(Amersco /Sigma/ 100mg x 2 
Hi media ) 


12 


13 


Sodium Chloride 


14 


Proteinase K 
Powder 


15 


500gm * 2 


Ethelene Diamene 
Tetra Acetic acid 
( EDTA ) 


( Amersco /Sigma/ 
Himedia ) 


16 


Trisma Base 


Himedia/Amersco/ 500gm 
Sigma 


17 


Himedia/Amersco/ 25gm x 2 
Sigma 
MB Grade 500ml 


18 


Sodium Lauryl 
Sulphate (SDS) 
Phosphate Buffer 
Ph 8 .0 
DiThio Thrietol 
0 .5 MEDTA 


MB Grade 


25gm 


19 
20 


MB Grade 


200031 


21 


Hydro Chloric Acid 


MB Grade 


0 .05 


5. Earnest Money Deposit ( EMD ) should be 

furnished along with the tender. EMD may be 
submitted either in crossed Bank Drafts/ Treasury 
Savings Bank Deposits/Government Promissory 
notes / Bank Guarantee or National Saving 
Certificates drawn in favour of Director, Forensic 
Science Laboratory, Thiruvananthapuram , 
Kerala - 695 010 . The name of the firm and tender 
number should be mentioned in the reverse side 
of the EMD and tender cost. Firms which are 
exempted from furnishing EMD should produce a 
copy of relevant authorized document for 
verification . Without EMD , the tenders will be 
rejected . 


Tender No. — 17/ 2018 -19. 
Approximate Price — 4 ,80 ,000 . 
EMD – 4 ,800 . 
Cost of tender forms— 1,500 + 12 % GST. 
Date and time of opening of tender — 11 -9-2018 , 3 p. m . 
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6 . Preference will be given to the products submited No. D /692 / 2017 . 

3rd August 2018. 
by the manufacturer or their authorized dealers 
having authorization from the original equipment Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
manufacturer. Similarly preference will be given to the supply of Equipments for Product Testing Lab of 
the tenderer having experience of supplying 

Polymer Technology Department of Govt. Polytechnic 
similar / same items to Govt. Departments or 
Organizations , for which the tenderer has to 

College , Adoor. 
produce proof of purchase / installation / 

Tender No . - 1 / 2018 - 19 
satisfaction of the customer . 
7. Police Department is not liable to send any 

EMD - 1 % of the Total Estimate Value. 
individual communication . Any clarification / 

Cost of tender form : 
doubts regarding the specification or related 
matters pertaining to the items tendered may be 

Original - 800 + 18 % GST = 944. 
got cleared through Manager, FSL , Cl Section 
( Phone 0471 2722155) or Director, FSL 

Duplicate - 400 + 18 % GST = 472 . 
(0471 - 2721533). 

Date upto which tender form will be sold 
8. The Director, Forensic Science Laboratory is 

15 - 9- 2018 , 12 Noon . 
empowered to reject any tender without assigning 
any reason . 

Last date and time of receipt of tender form 

15 - 9- 2018, 2 p . m . 
Forensic Science Laboratory, 
Thiruvananthapuram . 

LATHA DEVI, M . A ., 

Date and time of opening of tender - 15 - 9 - 2018 , 
dirfsl.pol @ kerala .gov.in 

Joint Director 

3 p . m . 


Technical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


Mode of remittance of the cost of tender form - In 
cash remittance in the College Office or by Money Order . 
Those who want tender form by post should remit an 
additional amount of 50 for each tender as postal 
charge. Any other mode of payments as cost of tender 
form will not be accepted . 

Duly signed agreement in Kerala Stamp Paper worth 
- 200 must be accompanied with the tender. Tender forms 
can be purchased from Principal, Govt. Polytechnic 
College, Adoor. More details can be obtained from the 
office on working hours . 


LIST OF ITEMS REQUIRED 


Quantity 


Name of Product with 

Specifications 


- 


No . 


നമ്പർ ഡി / 692 / 2017. 

| 2018 ആഗസ്റ്റ് 3. 
- അടൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോ ളേ ജില 
പോളിമർ വിഭാഗത്തിലെ പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംങ് ലാബിലേക്ക് 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മത്സര സ്വഭാവമുള്ളതും 
മുദ്രവെച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/2018 - 19. 
നിരതദ്രവ്യം -ആകെ വിലയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 800 + 18 % ജി.എസ് . ടി . = - 944. 

പകർപ്പ് - 400 + 18 % ജി.എസ് . ടി . = 472. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9- 2018 , 12 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 9 - 2018 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 15 - 9- 2018, 
3 മണി. 

ദർ ഘാസ് തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ - 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് 
വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണമായി 
ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മ ത പ്രതവും ദർ ഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ 
വിശദാംശങ്ങളും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


(1) 


( 2 ) 


(3) 


Indentation Hardness Tester For - Foam 

Area of Indentor - 323 cmP 
Diameter of Indentor - 202 .8 mm 
Maximum thickness of test specimen 
that can be tested -- 150 mm 
Measurement of Load — 
0-100 Kg x 0.1Kg 
Speed of movement of Indentor — 
150 mm/ min. * 
Motor: 1 /4 HP, Single Phase , 230V AC 
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( 1 ) 


No, D / 694/ 2017, 

3rd August 2018. 
2 Melt Flow Index Tester with 

Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
Pid Controller 

the supply of Equipments for Latex Technology Lab of 
Operating Temparature -- up to 300° C 

Polymer Technology Department of Govt. Polytechnic 
Accuracy : = 0.2°C 

College, Adoor as per the list attached . 
Digital Timer - 1 No . 3 digits( 999 sec) 

Tender No . - - 2 /2018 - 19 
preset with indication & buzzer 
Sensor - -PT 100 

EMD - 1 % of the Total Estimate Value. 
Diameter of heater tube cavity — 9 .55 mm 

Cost of tender form : 
Dimensions of Piston head - 9 .47 mm 
Diameter x 6.35 mm Long 

Original - 1 ,000 + 18 % GST = 1,180. 
Dimensions of jet holes 

Duplicate _ 500 + 18 % GST = 590 . 
2.095 mm x 8.00 mm Long 

Date upto which tender form will be sold 
Weights — 325 gm , 1050 gm , 
2160 gm & 5000 gm 

15- 9- 2018 , 12 Noon . 

Last date and time of receipt of tender form 
Accessories 

15 -9- 2018, 2 p . m . 
Orifice 1 No . ( Tungsten Carbide) 
Piston — 1 No. Scoop — 1 No. 

Date and time of opening of tender - 15 - 9 - 2018 , 
Orifice Cleaner - 1 No. Cleaning Cloth: 25 Nos . 3 p . m . 
Sample Cutter - 1 No. Leveling Legs— 4 Nos. 
Material Charger - 1 No , Spirit Level - 1 No . 

Mode of remittance of the cost of tender form - In 
Barrel Cleaner - 1 No. Tweezers 1 No . 

cash remittance in the college office or by Money Order. 

Those who want tender form by post should remit an 
- ( 2 ) 

additional amount of 50 for each tender as postal 
നമ്പർ ഡി / 694 / 2017 . 

2018 ആഗസ്റ്റ് 3. 

charge. Any other mode of payments as cost of tender 

form will not be accepted . 
അടൂർ സർക്കാർ പോളിടെക് നിക് കോ ളേ ജില 
പോളിമർ വിഭാഗത്തിലെ ലാറ്റക്സ് ടെക്നോളജി ലാബിലേക്ക് Duly signed agreement in Kerala Stamp Paper worth 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മത്സര സ്വഭാവമുള്ളതും 200 must be accompanied with the tender. Tender forms 
മുദ്രവെച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

can be purchased from Principal, Govt. Polytechnic 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 2/ 2018- 19. 

College, Adoor. More details can be obtained from the 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ 1 %. 

office on working hours. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

LIST OF ITEMS 
അസ്സൽ - 1,000 + 18 % ജി.എസ്. ടി. = 1,180. 

Name of Product with 

Quantity 
പകർപ്പ് - 500 + 18 % ജി .എസ് . ടി . = 590. 

Specifications 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2018 , 12 മണി. 

Mechanical Stability Tester 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Speed of stirrer:14000 + 200 rpm 
സമയവും - 15 - 9- 2018, 2 മണി. 

controlled by microprocessor circuit Digital Indicator 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 9 - 2018, 

for rpm . 
3 മണി. 

Digital Timer 
- ദർഘാസ് തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ - 50 തപാൽ 

Robust Spindle Motor 
കൂലിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 

Replaceable Spindle 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് 

Perspex Beaker 
വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

Adjustable stop (for breaker table) 
ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണമായി 

Moulded hand wheel for table height 
ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 

adjuster 
ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല. 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 

60W fitting lamp ( adjustable ) 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപ്രതവും ദർ ഘാസിനൊപ്പം 

- Voltage 230V, 50 Hz 
സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ 
വിശദാംശങ്ങളും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും Government Polytechnic College, 

( Sd.) 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

Manakkala, Adoor. 

Principal. 
Gaz . No. 36 / 2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


V.P.P. Duplicate tender forms, if required , will be issued at 
- 504 per copy (postal charges 50 extra). A preliminary 
agreement prepared in Kerala Stamp Paper worth 200 is 
to be attached along with the tender forms. EMD in the 
form of DD drawn from a Nationalised Bank for 4,630 is 
to be furnished in favour of Principal, Government 
Polytechnic College, Palakkad , (payable at SBI Civil 
Station Branch , Palakkad .) 


Tender No . 7 /2018 - 19 


Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2019 . 


Address of the Officer from whom tender forms are 
to be obtained and to whom tenders are to be send 
The Principal, Government Polytechnic College , Kodumbu 
Post, Palakkad - 678 551. 


നമ്പർ സി / 2674 / 2018 / ജി. പി. സി.- പി .എൽ. കെ . ഡി. 

2018 ആഗസ്റ്റ് 13. 
പാലക്കാട് സർക്കാർ പോളിടെക്ക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങളും മെഷീനറികളും വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച 
ക വ റു ക ളിൽ ടെണ്ടറു കൾക്ഷണിക്കു ന്നു . ടെൻ ഡ റു കൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് ടെണ്ടർ നമ്പർ 7 / 2018 - 19 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പ്രത്യേകം 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം - 1,008 ( 900 + 108 
ജി . എസ്. ടി .) ഓഫീസിൽ ( കൊടുമ്പ് പോസ്റ്റ്, പാലക്കാട് 
678 551, ഫോൺ: 0491 - 2572640 ) നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെണ്ടർ ഫോം 
ആവ ശ്യമു ള്ള വർ 504 അധിക മായി ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ത പാ ലിൽ ടെണ്ടർ ഫോ മുകൾ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 50 
തപാൽചാർജ്ജുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിമണിയോർഡറായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിൽപ്പന 3 - 10 - 2018 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് അവ സാ നിക്കു ന്ന താണ്. പൂരിപ്പിച്ച 
ടെ ണ്ട റുകൾ 3 - 10 - 2018 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം 
ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 3 - 10 - 2018 , 3 മണിക്ക് അന്നേരം 
ഹാജരുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ മുമ്പാകെ തുറന്ന് പരിശോധി 
ക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കൈമാറാ വു ന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോറ 

ത്തോടൊപ്പം - 200- ന്റെ കേരള മുദപ്രതത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
എഗ്രിമെന്റും 4,630 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യവും (എസ്. ബി . ഐ . 
പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ശാഖയിൽ മാറ്റത്തക്കവിധം 
ഡി . ഡി. മുഖേന) അനുബന്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


- 


Sl . 
No . 


Name of Item with 

Specification 


Required 
Quantity 


(1) 


( 2 ) 


(3) 


1 


No. C/2674 / 2018/ GPC-PLKD . 

13th August 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Machineries & Equipments for electrical lab in the 
Electrical Engineering Department of Government 
Polytechnic College, Palakkad . The envelopes containing 
the tender should bear the superscription “ Tender No . 
7 / 2018 - 19 Equipments for Electrical Engineering 
Department” and should be addressed to the Principal, 
Government Polytechnic College, Palakkad -678 551. The 
last date for receipt of tenders will be 3 - 10 - 2018 at 1 p . m . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3 p . m . on 3 - 10 - 2018 in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives present at 
that time. Intending tenderers may on application to The 
Principal, Government Polytechnic College, Palakkad -678 551. 
Phone 0491 -2572640 obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of - 1 , 008 ( 900 + GST 108) ( postal charges 

50 extra ) which is the price fixed for a single copy of 
form and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 11 a .m . on 3 - 10- 2018 . 
Cheques , postage stamps, etc ., will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 


Synchronous Motor with Belt Brake 
arrangement. Synchronous motor 1 kw , 
415V , 1440 RPM , Foot Mounted type . 
Mechanical Belt loading , set up with 
1 " screw rods — 2 Nos ., 6 " adjusting 
wheels - 2 Nos. back support frame , 9 
Aluminium drum with water cooled . 
0 - 50 Kg spring balances — 2 Nos . 
with Auto Synchronous starter . 
Connection Box Panel 120cm x 45cm 
X 6 cm (Powder coated Metal Box on 
top of Machines , all terminals are brought 
out on a common 8 - 10mm insulated plate 
with terminal labelled) , Hybreed 
Connecting lead terminals with multi 
connecting pin set ( color coded ), duly 

tested and with test results . 
- AC Slip Ring Induction Motor, 415V, 

1HP, 1500 RPM , AC Slip Ring Induction 
Motor drip proof cover aligned and fixed 
on fabricated , powder coated, channel 
frame with , ( 1 ) mechanical loading 
arrangements for full load test with 
spring balance and brake drum with water 
cooled, (2 ) Rotor resistance starter, 
aligned and fixed on fabricated , powder 
coated , channel frame with terminals 
outside for giving connections , duly 
tested and with test results. 


1 
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(2 ) 


(3 ) 


( 1) 


(2 ) 


11 


3 


1 


3 


3 


DC series motor with belt brake arrangement 
D . C . series motor 1 kw , 220V, 1500 rpm , 
Foot Mounted type, 4 pole with inter poles, 
Mechanical Belt loading set up with 
1" screw rods - 2 Nos ., 6 " adjusting 
wheels -2Nos., back support frame, 9 " 
Aluminium drum with water cooled , 
0 - 50 Kg spring balances- 2 Nos. and 
2 Point starter, fixed on fabricated, powder 
coated , channel frame with terminals 
outside for giving connections . Hybreed 
Connecting lead terminals with multi 
connecting pin set (color coded ) duly 
tested and with test results 
Resistive Load Bank Unit: Resistive Load 
Bank Unit (Rheostat) with Load Variable 
controls three phase , Star Connected , 
(Variable Loads 0 - 250 -500 - 750 - 1000 -1500 
2000- 3000 Watts ) 


Moving Iron Voltmeter: 0 - 150 , 300V , 
Moving iron meter of 240° deflection 
with interchangeable scale facility Moving 
iron spring -mounted jewel bearing 
suspension , Accuracy + 1.5 % of full scale . 
Moving Iron Voltmeter: 30 -300 , 600V, 
Moving iron meter of 240° deflection 
with interchangeable scale facility, Moving 
irons pring -mounted jewel bearing 
suspension , Accuracy + 1.5 % of full scale . 
Moving Iron Ammeter : 0 - 2 . 5 ,5A 
Moving iron meter of 240° deflection 
with interchangeable scale facility moving 
iron spring mounted jewel bearing 
suspension . Accuracy + 1.5 % of full scale. 


4 


2 


14 


4 


2 


Moving Iron Ammeter. 0 - 15 ,30A 
Moving iron meter of 240° with 
interchangeable scale facility. Moving 
iron spring-mounted jewel bearing 
suspension , Accuracy + 1.5 % of full scale . 
Dynamo type Watt meter: 0 -2.5,5A . 0 -300, 
600V ,LPF, Accuracy + 1.5 % of full scale . 


3 


15 


4 


16 


4 


3 


Dynamo type Watt meter: 0 -10, 20A , 0 - 300 . 
600V, UPF, Accuracy + 1.5 % of full scale . 


Rheostat: 0 -700 OHM , Porcelain Single Barrel. 


5 


1 


5 


Auto Transformer: Auto Transformer 
5 KW ,0 -415 V, Three Phase -50Hz. 
Moving Coil Voltmeter : 0 - 150, 300 , 600V. 
Full Scale deflection 240° Moving -coil with 
central magnetic Core ; spring -mounted 
bearing jewel suspension Accuracy 
1 . 5 % + /- of full scale . 
Moving Coil Voltmeter 0-15, 0 - 30V. Full 
Scale deflection 240° Moving -coil with 
central magnetic Core; spring -mounted 
bearing jewel suspension Accuracy 
1 .5 % + /-of full scale 
Moving Coil Ammeter : 0 -2.5 : 5A , Full 
Scale deflection 240° Moving -coil with 
central magnetic Core, spring -mounted 
bearing jewel suspension Accuracy 
1.5 % + /- of full fcale 
Moving Coil Ammeter: 0 -10 ,20A . Full 
Scale deflection 240 Moving - coil with 
central magnetic Core ; spring-mounted 
bearing jewel suspension Accuracy 
1.5 % +/- of full fcale 
Moving Iron Voltmeter : 0 - 15 ,30V , 
Moving iron meter of 240° deflection 
with interchangeable scale facility Moving 
iron spring-mounted jewel bearing 
suspension , Accuracy + 1.5 % of full scale. 


Drilling Machine Portable , 230V, 1000W , 3 
mm - 22 mm . Power Hammers . Blows Per 
Minute : 4400 BPM . Rated power input 
620 W : impact energy 0-2 ,2 J. Impact rate 
at rated speed 0 -4400 bpm . Rated speed 
0- 1000 rpm Bit holder SDS-plus. Drilling 
dia. concrete , hammer drill bits -4 - 22 mm 


5 


10 


3 


Opt. appl. range concrete, hammer drill 
bits 4 - 12 mm Max. drilling diameter 
masonry, core cutters 68 mm Max . drilling 
diameter in steel 13 mm . Max . drilling 
diameter in wood 30 mm . Impact stop for 
drilling in wood and steel. Ergonomically 
designed softgrip handle with long rigger 
variable speed Controled Auxiliary handle 
with adjustable depth stop . 
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Tender No. - -08/ 18 -19 . 


Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 - 2019 . 
Cost of tender form : 

Orginal - 1,120 ( 1, 000 + 120 GST). 
Duplicate = 560 ( 560 + 60 GST). 

By Post - 1,170 . 
Address of the Officer from whom tender forms are 
to be obtained and to whom tenders are to be send — The 
- Principal, Government Polytechnic College, Kodumbu Post, 

Palakkad -678 551 . 


നമ്പർ സി /3300 / 18 / ജി. പി. സി .- പി . എൽ. കെ . ഡി. 

- 2018 ആഗസ്റ്റ്15. 
പാലക്കാട് സർക്കാർ പോളിടെൿനിക് കോളേജിലെ 
ജനറൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വിവിധ ഫർണിച്ചർ വിതരണം 
ചെയ്യു വാൻ താല് പ ര്യ മുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ടെൻഡറുകൾക്ഷണിക്കുന്നു. ടെൻഡറുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് പുറത്തു “ ടെൻഡർ നമ്പർ 08 / 18 - 19 
ജനറൽ ലൈബറിയിലേക്ക് വിവിധ ഫർണിച്ചർ എന്ന് 
(പത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തണ്ടതാണ്. ടെൻ ഡർ ഫോറം 
1,120 ( 1,000 + 120 ജി. എസ്. ടി. ) ഓഫീസിൽ ( കൊടുമ്പ് പോസ്റ്റ്, 
പാലക്കാട്- 678 551, ഫോൺ 0491- 2572640 ) നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെൻഡർ ഫോം 
ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 560 അധിക മായി ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
തപാലിൽ ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ 
ചാർജു കൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മണി ഓർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിൽപ്പന 8 - 10 - 2018- ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് അവ സാ നിക്കു ന്ന താണ്. പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ 8 - 10 - 2018 - നു ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം 
ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 8- 10 - 2018 - ന് 3 മണിക്ക് അന്നേരം 
ഹാജരുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു പരിശോധിക്കു 
ന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ടെണ്ടർ ഫോമു കൾ കൈമാറാ വു ന്ന തല്ല . ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തോടൊപ്പം 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
എഗ്രിമെന്റും 4,973 നിരതദ്രവ്യവും ( SBI പാലക്കാട് സിവിൽ 

സ്റ്റേഷ ൻ ശാഖ യിൽ മാറ്റ ത്തക്ക വിധം DD മു ഖ ന ) 
അയയ്ക്കേക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


- Sl. 


Name of Item with 

Specification 


Required 
Quantity 


No. 


11 


1 Books Stack Double faced 

6 1/2 ft. Ht. Powder coated double sided 
library book stacks consisting of 1 main 
sections + 2 additional sections with 42 
panels . Either side of slotted pillar attached 
to steel fiame of size . Dimn 6 1/2 ft Ht X 9 ft W X 
22" D Slotted Pillars . 1.2 mm T. Box type 
terminal section 1 mm 
Bay panels truss. 1.2 mm T 
Inter links. 1.6 mm T 
Bottom foot with levelers . 1.6 mm T 

( Approx 1000 books ) 
2 Journal Display Rack 

Steel Journal display rack with four display 
levels and four drawes to keep back issues . 
54 " H x 36 " L x 15 " D 


275 


No. C/3300 /18/ GPC -PLKD . 

15th August 2018 . 
Sealed tenders are invited for the supply of furniture 
items for General Library in Government Polytechnic 
College , Palakkad . The envelopes containing the tender 
should bear the superscription “ Tender No. 08 / 18 - 19 
Furniture for Library ” and should be addressed to the 
Principal, Government Polytechnic College, Palakkad 
678 551. The last date for receipt of tenders will be 
8 - 10 - 2018 at 1 p .m . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p.m . on 8 - 10 -2018 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. Intending tenderers may 
on application to The Principal, Government Polytechnic 

College, Palakkad -678 551 , Phone -0491 2572640 obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied by 
a cash remittance of - 1 ,120 ( 1 , 000 + GST 120 ) 
(postal charges 50 extra ) which is the price fixed for a 
single copy of form and which is not refundable under 
any circumstances . The tender forms are not transferable. 
Sale of tender forms will be closed at 11 a . m . on 
8 - 10 - 2018. Cheques , postage stamps, etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 
sent per V.P .P. Duplicate tender forms, if required will be 
issued at 560 per copy (postal charges 50 extra ). 
A preliminary agreement prepared in Kerala Stamp Paper 
worth 200 is to be attached along with the tender forms. 
EMD in the form DD drawn from a Nationalised Bank for 
- 4,973 is to be furnished in favour of Principal, 
Government Polytechnic College, Palakkad (payable at SBI 
Civil Station Branch , Palakkad ). 


3 Book Support 

Book Support 14 G CRCA steel completely 
power coated 

Size 150 mm X 120 mm x 155 mm 
4 News Paper Stand 

3 Vertical rows to accommodate 3 news 
paper in each row 
Dimn . 48 " H X 48 " L X 12 " D 


5 CD Rack 

Steel CD Rack for storing CDs, sliding 
glass shutters are providing with locking 
facility 
Dimn . 48 " H x 36 " W x 15 " D 


Office of the Principal, 
Government Polytechnic College, 
Palakkad. 


( Sd.) 
Principal. 
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ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


- ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1/ 1073 / 2018 . 


2018 ആഗസ്റ്റ് 6. 


നമ്പർ D - 362 2018. 


2018 ആഗസ്റ്റ് 6. 


ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മഞ്ചേരിയിലെ സിവിൽ 
എ ബി നീ യ റിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്ഷണിച്ച ടെണ്ടർ താഴെ 
പറയും പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ 
AmigŞÔ elomilGELAS 5 KVA UPS & Tubular Battery 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

- Tender No. & Name of Item with PAC - 01/ 2018 - 19, 
Supply of 5 KVA UPS & 12 Tubular Battery for Computer 
Lab - 2,20,000 . 


ടെണ്ടർ നമ്പർ - 01/ 2018 - 19. 


ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില - 784. 


ടെണ്ടർ പകർപ്പിന്റെ വില - 392. 


നിരതദ്രവ്യം 


1 %. 


നിരതദ്രവ്യം - 


3,300. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) : 


ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

അസ്സൽ: 
സമയവും - 12 - 9 - 2018, 11 മണി. 

നേരിട്ട് - 740 + 18 %. 
- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

തപാൽ മാർഗ്ഗം - 790. 
സമയവും - 12 - 9 - 2018 , 2 മണി. 

പകർപ്പ്: 
- ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 

നേരിട്ട് - 370 + 18 %. 
12 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

തപാൽ മാർഗ്ഗം - 420. 
-- മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് 0483 - 2763550 എന്ന നമ്പരിൽ 
ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 

നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തി താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 
No. D1 / 1073 2018 . 

6th August 2018 . 

10 - 10 - 2018 - ന് 3 മണിക്കു മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
The date for submitting sealed and competitive 

താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
tenders for the supply of Tools for Civil Engg . 

ദർഘാസുകൾ 11 - 10 - 2018 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
Department of Govt. Polytechnic College, Manjeri is 

- സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി 
extended as shown below : 

തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നികുതി 

ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
Tender No . 01 /18-19. 

വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 10 - 10 -2018 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ദർഘാസ് 
Price of tender form ( including Tax ) 

ഫോറ ങ്ങ ൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
Original - 784. 

ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ് , പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയ വ 
Duplicate — \ 392. 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വി. പി . പി . ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
| Earnest Money Deposit - 3, 300 ( by DD from a 

അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
nationalized bank Payable at SBI Manjeri Branch ). 

ആവശ്യമുള്ളവർ മുകളിൽ കാണിച്ച പ്രകാരമുള്ള തുക കൂടി 

അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
| Last date and time of issue of tenders - 12 -9 - 2018 , 
| 11 a . m . 

ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
Last date and time of receipt of tenders — 12 - 9 -2018 , 

സമ്മ ത പ്രതവും 1 % നിര ത ദ വ്യവും വയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
2 p . m . 

സമ്മ ത പ്രതവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
Date and time of opening of tenders - 12- 9- 2018, സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
3 p . m . 

നിശ്ചിത തുക മണിയോർഡറായി സൂപണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 

ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, വെസ്റ്റ് ഹിൽ പി. ഒ., 
Validity of offers should be up to — 31-3 -2019 . 

കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 

കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപ്പത്രം 
Government Polytechnic College, Manjeri. (Sd.) ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
Karuvambram West P. O .-676 123 . 

Principal. - 250 കൂടി അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
Gaz. No. 36 /2018 /DTP (Stores Purchase). 
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No. D / 362/2018. 6th August 2018 . 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
Sealed tenders are invited for the supply of 5 KVA 

നമ്പർ ഡി4/ 469 /2018. 

2018 ആഗസ്റ്റ് 17. 
Online UPS and 12 Tubular Battery for Computer Lab to 

- ചെറു വ ത്തൂർ ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്ക്കൂളിലെ 
Govt. Technical High School, Kozhikode. 

ടേണിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലെയ്ത്ത് മെഷീനുകൾ 

വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
Number and Name of Tender with PAC — 01/2018- 19 , 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
Supply of 5 KVA UPS & 12 Tubular Battery for 
Computer Lab - 2 ,20 ,000 . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/2018 . 

അടങ്കൽ തുക - 2,50,000 . 
EMD - 1 %. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 
Cost of tender form ( Including GST ): 

ഒറിജിനൽ - 500 + 90 ( ജി . എസ് . ടി .) = 590 
Original : 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 250 + 45 ( ജി. എസ്. ടി.) = 295. 
Direct - 740 . 

തപാൽ വഴി- 590 + 27 
- By Post - 790 . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പനയുടെ അവ സാന 
Duplicate : 

തീയതിയും സമയവും 25 - 9 - 2018, 11 മണി 
Direct _ 370. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും - 25 - 9 - 2018, 3 മണി 
By Post — 420. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
The tender number of the item quoting due on 26 - 9 - 2018, 10 മണി. 
10 - 10 - 2018 at 3 p . m . should be superscribed and 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
addressed to the undersigned to reach him before 

മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
10 - 10 -2018 at 3 p. m . Late tenders will not be accepted . എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറു കൾ സൂപ ണ്ട്, 
The tenders will be opened at 11 a .m . on 11 - 10 -2018 in ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, ചെറുവത്തൂർ, കാസർഗോഡ് 
the presence of such of the tenderers or their authorized എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
representatives who may be present at that time. 

ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം ആകെ വില യുടെ 1 % 
Intending tenderers may on application to the 

നിരതദവ്യവും 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 

പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
tenders should be submitted . Application for the tender 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
form should be accompanied by a cash remittance of the 

വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
cost of the tender including GST which is the price fixed 

പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
for the same and which is non -refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Sale No. D414692018. 

- 17th August 2018 . 
of tender forms will be closed at 2 p . m . on 10 - 10 -2018 . 

Sealed tenders are invited for the supply of Lathe 
Drafts , Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 

Machine for Turning Section of Govt. Technical High 
towards the cost of forms, nor will the form be sent per School, Cheruvathur. 
V. P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 

Tender No. — 1/ 2018 . 
at the rate mentioned above including GST per copy. 

Approximate Cost - 2 ,50 ,000 . 
As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed in 

Cost of tender form : 
Kerala Stamp Paper of value of ` 200 and an EMD of 1 % 

Orginal - 500 + 90 ( GST )= 590. 
of the total cost of the articles tendered . Tenders without 

Duplicate - 250 + 45 ( GST)= 295. 
agreement and EMD will be rejected. Those who want the 
tender form by post should send the cost of the tender 

By Post (Original) — 590 + 27 . 
including VAT by Money Order to the undersigned . | Last date and time of sale of tender form - 25-9-2018, 
Outside firms who desire to get Kerala Stamp Paper should 11 a. m . 
send an additional amount of 250 along with the cost 

Last date and time of receipt of tender — 25 -9 -2018 , 
of tender forms. 

3 p . m . 
Govt. Technical High School, 

Date and time of opening of tender - 26 - 9 - 2018 , 
Kozhikode -5 . 

Superintendent. 10 a. m . 
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- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 18 - 9- 2018 , 
3 .15 മണി. 


ക്വട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0477 - 2252015. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above 
price fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 200 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without 
agreement, tender form and Earnest Money Deposit will be 
rejected . 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, 
ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡയറക്ടർ. 


ലേലം/ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി4 - 11472 /2017. 


2018 ആഗസ്റ്റ് 13. 


LIST OF ITEM 


Name of Items with Specification Qty . 
Medium duty 6 feet lathe machine with flame 1 
hardned taper roller bearing type bed width 
11" & height of centre 8.5 " & sprindle bore 
52 mm en -8 hardned spindle with norton 
gear box 2 hp motor, 4 jaw chuck & standard 
accessories 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴയിലെ ഡോക്ക് 
ആന്റ് റിപ്പയർ വിഭാഗം തേവര ഡോക്ക് യാർഡ് എറണാകുളം 
മേഖലാ കാര്യാ ലയം പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസ് 
പറശ്ശിനിക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഓയിൽ 
ടെണ്ടർ/ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 63/ സി4/ 2018 - 19. 


Govt. Technical High Shool, 
Cheruvathur, Kasaragod. 


( Sd.) 
Superintendent. 


സപ്ലെചെയ്യേണ്ട വസ്തു - വേസ്റ്റ് ഓയിൽ 9284 ലിറ്റർ 
( ബാരൽ ഇല്ലാതെ ). 

അടങ്കൽ തുക്- 1,30,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1,500. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 450 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ). 


Water Transport Department 

ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 9 - 2018 , 1 മണി. 


ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
14 - 9 - 2018, 3 മണിവരെ. 


നമ്പർ സി2 - 10063 / 2018 . 

2018 ആഗസ്റ്റ് 14. 
സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിലേക്ക്താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 9- 2018, 
12 മണി. 


ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ 67/ സി2 / 2018 - 19 . 


ലേല നടപടികൾ നടക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
15- 9 - 2018, 11 മണി. ( ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമെ 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളു.) 


സപ്ലെചെയ്യേണ്ട വസ്തു - ബോട്ടിന്റെ സീറ്റ് കുഷ്യൻ. 
അടങ്കൽ തുക - 1,50,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 


1,500. 


ലേലം/ ടെണ്ടർ സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 448 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ). 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 9- 2018 , 1 മണി. 


- ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0477 -2252015. 


ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 18 - 9 -2018 , 3 മണിവരെ. 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, 
ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡയറക്ടർ. 
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